yall slp) fy 


hh‏ استخلام منظرمة أدارة عمليات المعايرة 


تصميم .وتتفيذ مقدم بحري د / هانی محمد السيد أرناؤوظط 


مقدمة عامة عن المنظومة 


فى أطار سعى مركز البحوث الفنية و المعايرة للتطوير و رفع مستوى الكفاءة و الحصول 
على شهادات الجودة العالمية و لتحسين جودة الخدمة و تقليل الخطأ البشري و استيعاب 
الطلب المتزايد بصورة تتناسب مع متطلبات العصر الحديث › و فى نفس الوقت تكون واجهة 
مشرفة للقوات المسلحة بصفة عامة و القوات البحرية بصفة خاصة ظهرت الحاجة لوجود 
نظام آلى لعملية المعايرة بالمركز لتحقيق الأهداف السابقة . 


و هذا الدليل يشرح بالتفصيل و الصور كيفية استخدام منظومة المعايرة بداية من تثبيتها لأول 
مرة على جهاز الحاسب و مروراً بكيفية أداء الوظائف المختلفة و حتى كيفية أدارة قواعد 
البيانات . 


قبل البدء فى شرح المنظومة و كيفية تشغيلها » يجب أولاً التعريف بخطوات عملية المعايرة. 


aa 8%»‏ و 
iS Whi aa | ata \ +‏ 1 % ,% 1 
.م a aa e‏ 


يقوم مكتب الاستلام بتسليم الأجهزة إلى 
دخول العميل للمركز معامل المعايرة و تسجيل ذلك على المنظومة 


تقوم معامل المعايرة بمعايرة الأجهزة ثم تسليمها 
لقسم الجودة وتسجيل ذلك على المنظومة 


يقوم aud‏ الجودة بتسليم الأجهزة لمكتب 
au‏ الاي y‏ مويل للك ل 
ا 


عمل طلب ples‏ 3 3 طباعة أيصال استلام 
الأجهزة من نسختين (عميل و حفظ) 


يقوم مكتب الاستلام و التسليم بتسليم الأجهزة 
للعميل و استلام قيمة المعايرة تسجيل ذلك على 
يقوم مشرف عملية المعايرة بتسعيرالأجهزة المنظومة 
المعايرة و طباعة المطالبة المالية الخاصة 
بالمعايرة و تسليمها للعميل 


windows 32 bit ) قم باختيار ملف التثبيت المناسب حسب نوعية نظام التشغيل المثبت‎ -١ 
. (or 64 bit 

-Y‏ بعد بدأ التثبيت على الجهاز ستظهر شاشة البداية»أضغط على Next‏ للأستمرار. 

I agree to the terms of ستظهر على الشاشة شاشة حقوق الملكية الفكرية أختار‎ -Y 
للأستمرار.‎ Next ثم أضغط على‎ this license agreement 


License Agreement 
Please read the following license agreement carefully. 


The author of this program 

Lieutenant Commander Engineer 

Hany Mohamed Arnaoot 

Takes no reponsibilty of any kind of damage caused by the use of this 
program, However 


This computer program is protected by copyright law and international 
treaties. 

unauthorized reproduction or redistribution of this program, or any portion 
of it. may result in severe civil and criminal penalties,and will be prosecuted 


©) | agree to the terms of this license agreement 


£ - ستظهر شاشة أختيار مجلد التثبيت أضغط على ر 


installation Folder 
Where would you like Calibration Automation to be installed? 


e software will be installed in the folder listed below. To select a different locati 
her type in a new path, or click Change to browse for an existing folder. 


tall Calibration Automation to: 


C:\Program Files (x86)\Calibration Automation 


yace required: 83.6 MB 
ace available on selected drive: 10.27 GB 


-o‏ ستظهر شاشة أختيار أختصارات قائمة البدء أضغط على Next‏ للأستمرار. 


j Erta 


Shortcut Folder 
Where would you like the shortcuts to be installed? 


shortcut icons will be created in the folder indicated below. If you dont want to‏ د 
ıe default folder, you can either type a new name, or select an existing fo ider‏ 


Calibration Automation 


A 


© Install shortcuts for current user only 
Make shortcuts available to all users 


1 - ستظهر شاشة استعراض خيارات تثبيت البرنامج قم بمراجعتها و التأكد منها أضغط 
على Next‏ للبدء فى نسخ الملفات أو Back‏ للعودة للشاشات السابقة لتغيير الأعدادات. 


Ready to Install 


You are now ready to install Calibration Automation 1.0 


Next > 


Thankyou for choosing Cali 


trot AAT‏ دير رد 
oe‏ 
4 


Welcome to the SAP Crystal Reports runtime engine 
for .NET Framework 4 (32-bit) Installation Wizard 


It is strongly recommended that you exit all Windows 
programs before running this Setup Program. 


Click Cancel to quit Setup and close any programs you have 
running. Click Next to continue with the Setup program . 


WARNING: This program is protected by copyright law and 
international treaties. 


Unauthorized reproduction or distribution of this program, or 
any portion of it, may result in severe civil and criminal 
penalties, and will be prosecuted to the maximum extent 
possible under law. 


I agree to the terms ستظهر على الشاشة شاشة حقوق الملكية الفكرية أختار‎ -4 
للأستمرار.‎ Next ثم أضغط على‎ of this license agreement 
1 pe m -NE ork 4 ie 


You must agree with the license to proceed. 


SAP® BUSINESSOBJECTS™ LICENSE AGREEMENT a 


IMPORTANT-READ CAREFULLY: THIS IS A LEGAL AGREEMENT BETWEEN YOU AND Ld 
SAP BUSINESSOBJECTS FOR THE SAP BUSINESSOBJECTS SOFTWARE ACCOMPANYING 


ACKNOWLEDGE AND ACCEPT THE TERMS AND CONDITIONS OF THE SOFTWARE 
LICENSE AGREEMENT THAT FOLLOWS ("AGREEMENT"). IF YOU DO NOT ACCEPT THE 
TERMS AND CONDITIONS OF THE AGREEMENT, YOU MAY RETURN, WITHIN THIRTY (30) 
DAYS OF PURCHASE, THE SOFTWARE TO THE PLACE YOU OBTAINED IT FOR A FULL 
REFUND. 


1. GRANT OF LICENSE. SAP BusinessObjects grants you a nonexclusive and limited 
license to use the Software products and functionalities for which you have paid the 
applicable fees solely for your internal business purposes and in accordance with 
the terms and conditions of this Agreement. The Software is licensed, not sold, to 
you. If you acquired this product as a special offer or as a promotional license 
included with another SAP BusinessObjects product, additional restrictions apply as ~ 


® I accept the License Agreement 
(©) I do not accept the License Agreement 


٠‏ بعد بدء التثبيت ستظهر الشاشة التالية و التى توضح تقدم عملية التثبيت. 


SAP CRYSTAL REPORTS 
VERSION FOR VISUAL STUDIO 2010 


www.sap.comsapbusinessobjects SAPA 


Publishing assembly information 


Application Context:Publishing assembly information, Assembly Name: 


.NET | 0 4 )3 | Se... 


م التثبیت أضغط Finish‏ للأنهاء . 


ume ع‎ 


SAP Crystal Reports runtime engine for .NET 
Framework 4 (32-bit) has been successfully 
installed. 


-١‏ بعد أنتهاء التثبيت يجب ضبط أعدادات الشبكة عى الجهاز لتحقيق اتصال مع الخادم الذى 
يحوى البيانات و البداية بالتأكد من أن الجهاز متصل بالشبكة الداخلية و ذلك بالنظر للركن 


الأيمن من شريط المهام على رمز الشبكة و انه كالتالي : 


۳- فى حالة لم يكن الجهاز متصل بالشبكة يجب التأكد من وجود كابل الشبكة فى مكانه و 
مثبت جيداً) و ان كابل الشبكة سليم (غير مقطوع) و أن السويتش الخاص بالمنظومة يعمل . 
-٤‏ بعد التأكد من التوصيل بالشبكة » يجب أدخال أرقام P‏ الخاصة بالشبكة و للقيام بذلك يتم 


النقر بالفأرة على رمز التوصيل بالشبكة فتظهر الشاشة التالية» نختار منها: 


Currently connected to: 


Se Unidentified network 
No Internet access 


Open Network and Sharing Center 


65 ستظهر الشاشة التالية و منها يتم أختيار 


م 


لتا 


View your basic network INgrmation and set up connections 


See full map‏ 3 جه = بق 


CALIBRATIONOFFI Unidentifietgetwork Internet 
(This computer) 
View your active networks Connect or disconnect 
Unidentified network Access M No Internet access 
~ Public network Connections: 5 Local Area Connection 


Change your networking settings 
T. Set up a new connection or network 
E Set up a wireless, broadband, dial-up, ad hoc, or VPN connection; or set up a router or access point. 


Connect to a network 
Connect or reconnect to a wireless, wired, dial-up, or VPN network connection. 


Access files and printers located on other network computers, or change sharing settings. 


3 Choose homegroup and sharing optio 


Troubleshoot problems 
Diagnose and repair network problems, or get troubleshooting information. 


— 0301 A 


1 a m > Control Panel » All Control Panel Items etwork and Sharing Center X | ++ |) Search Control Panel 
eed ا ا سسس یھ یت‎ —— " 


Control Panel Home 


Change adapter settings‏ ا 


Change advanced sharing 
settings 


See also 
HomeGroup 
Internet Options 


Windows Firewall 


5 ستظهر الشاشة التالية « نضغط على زر 


Address: 192.168.0.xxx_ -i 
الشبكة لجهاز/آخر.‎ 


Networking 


Connect using: 


Link-Layer Topology Discovery Mapper 1/0 Driver‏ ف 
Link-Layer Topology Discovery Responder‏ سف 


} Properties 
Description 
Allows your computer to access resources on a Microsoft 
network. 


ط الجهاز بالشبكة كالتالي: 
IP‏ مع استبدال xxx‏ برقم غير مستخدم 


General 


@ Use the following IP address: 
192.168. 0 . 7 


Subnet mask: 255 . 255 . 255. 0 


Default gateway: 192.168. 0 . 10 


Obtain DNS server address automatically 
@ Use the following DNS server addresses: 
Preferred DNS server: 


Alternate DNS server: 


Validate settings upon exit 


۱۱ 


لتظهر الشاشة التالية. 


ھی 


الجزع الثاني 


الوظائف الرئيسية 


أولاً: شاشة دخول المستخدمين : 


-١‏ لتشغيل المنظومة شغل الأختصار الموجود على سطح المكتب أو من قائمة أبدأ فى شريط 
-Y‏ اختار اسمك من قائمة 


اسم 


اسم المستخدم عميد / حاتم خاطر 


-yY‏ أدخل 
ستقوم به سيتم تسجيله باسمك (كمعايرة الأجهزة أو استلامها أو اسقلام نقدية ......). 


-٤‏ لتغيير كلمة المرور أدخل كلمة المرور الحالية ثم أضغط على تغيير كلمة المرور 
ستظهر الشاشة التالية 


اسم المستخدم هانى محمد السيد 


كلمة المرور 
كلمة المرور الجديدة 


جل مل مل جل مل مل مل مله جا جل 


تأكيد كلمة المرور الجديدة 


٭ جل ب بن بق بل جل مل جل جل 


تصميم مقدم بحرى /هانى محمد السيد أرناؤوط 


J -‏ لمرور الد فى خا لوثم دخلا مر أخرى في 
دده RAAT‏ م ald dS‏ انط عل 


موافق للدخول على المنظومة. 
ثانياً: الشاشة الرئيسية : 


-١‏ بعد الدخول على المنظومة ستظهر الشاشة التاليةو الشى تخوى شعار 
مركز البحوث الفنية و المعايرة فى الخلفية و ظهورها يعنى أنه لا توجد 
نوافذ فرعية مفتوحة. 

faa ١‏ الأعلسى (فى الصورة جندي/عمر 
خالد خلف). 

-Y‏ أسفل اسم المس تخدم | نخد Fe gone‏ فسن 
ay pull‏ للمهام المختلفة كتغر المستخدم و عمل تسليم داخ 

- نجد مجموعة قهاثم فى الركن الأيسر لحري كقائمة 

وتتيح الوصبحول لقواعد البيانات,بيتها قائمة 

للمهام المختثفة. 


أجهزة 


استلام أجهزة من عميل 
palus‏ الأجهزة داخلياً 


تسليم الأجهزة للعميل 


أصدار رقم ۲.۰۶۲.۲۶ 


ملحوظة هامة : تختلف مفاتيح الوصول السريع و قوائم قواعد البيانات الظاهرة لكل مستخدم 
باختلاف سلطته» لذا قد لا تظهر بعضها لكل المستخدمين (راجع قواعد بيانات المستخدمين). 


ثالثاً : مفاتيح الوصول السريع للمهام: 

١‏ زر تغيير المستخدم يستخدم لإغلاق كافة النوافذ المفتوحة و 
E‏ تخدم AL gag a te‏ تس جيل الم تخدمين الس اق 
شرحها (راجع ثانياً). 

١‏ زر اس تلام أجهزة من عميل يقوم بفتح شاشة استلام الأجهزة من 
العملاء لتسجيل طلب المعايرة الجديد. 

٣‏ زر تسليم الأجهزة داخلي] بالضغط عليه تفتح صفحة تسليم 
الأجهزة تحت المعايرة بين مستخدمين مختلفين فى مراحل المعايرة 
المختلفة. 

>- زر تسليم الأجهزة للعميل يقوم بفتح شاشة تسليم الأجهزة التي تم 
معايرتها للعملاء. 

55-0 معسايرة الأجهحزة را قرم يفنت LS‏ المغسايرة للأحهسز الي ت 
استلامها مسبقا. 

5 زر تسعير طلب معايرة يقوم بفتح شاشة تحديد التكلفة المالية لكل 
عملية معايرة و الطلب ككل و طباعة المطالبة المالية. 

زر تسجيل سداد معايرة يقوم بتسجيل سداد لطلب معايرة و 
طباعة أيصال أستلام بذلك. 

۸ زر عرض شهادات لم تطبيع يق وم بعرض شهادات الأجهزة التى 
تم إنهاء معايرتها ولم تطبع لمراجعتها أو طباعتها. 


رابعاً: استلام الأجهزة من العميل: 
للدخول على شاشة استلام الأجهزة من العميل يتم الضغط على زر 
استلام أجهزة من عميل أو من القائمة ذهاب إلي >>> استلام 
أجهزة من عميل تظهر شاشة استلام الأجهزة من العملاء. 
يتم قراءة كود العميل بواسطة قارئ الباركود (فى حال كان المندوب معه 
بطاقة التعريف بالعميل) وسيقوم البرنامج بالأنتقال للشاشة التالية وفى 
حال لم يتم طباعتها أو لم تكن مع المندوب يتم تنفيذ التالي. 


fa‏ (الشركة أو الممصنع) و (الشخص 
المفوض بالتعاممل مع المركز) من القائمة Bam gall‏ فى الركن الأيمن 
بالشاشة أو مك الجدول بجانبهاء باختيار اسم اها عميل يقوم البرنامج 
باختيار أول اسم فى] قائمة مندوبين العميل التى تم اختياره . 

فى حالة كث ax efs‏ الغملاء و تدر bal Ga all‏ يمكن plain‏ خاصصية 
الح ا علق al‏ لترو ضيقن کے اا phe‏ الك اكا 
الخاصية المراد اإبحث فيها مثلاً اختيار aus)‏ العميل) من 

بالركن الأيسر الفلوي من الشاشة و AGUS‏ جزء من SQ)‏ العميل (يمكن 
كتابته كله أو e fa‏ منه للتسهيل على المستخدم) j i AN‏ 
سيقوم البرنامج بعرض] نتائج البحث فى الجدو 


E لكك‎ ë ss E هه‎ = = E So 


x‏ ھا 


قانى محمد السيد أرناؤوط - [شاشة معايرة الأجهزة ا 
ag‏ 


ذهاب إلى فواعد البيانات ملف 


SEE 


نتائج البحت فى قاعدة بيانات العملاء 


المستخدم الحالي 


رائد هانى محمد السيد 


تغيير المستخدم الس اسم العميل رقم الهاتف رقم الفاكس PRAP‏ العتوان باركود الأ 

| و ——— 5 شين VY rr 1 4 to hpetco pial‏ 
استلام أجهزة من عميل E Y i i‏ عسوو CAM‏ مسي الا ل AQ | ..ayman962fawzy‏ ش Ye‏ عمارات... | 1۰۰۰0 
oe‏ ثم العميل T‏ شركة pyro‏ يلاست له 8 ...www.moharampl‏ | كيلو YY‏ مدخل ع... | Evon)‏ 
تسليم الأجهزة داخليآ شركة رشيد للبترول Petco‏ £ أبكو المتحدة ABCOgrp.com TENI TE)‏ برخ ري2 eudi‏ | 0۸1 
o m‏ التوكيلات الأوروبية و الأعمال الملاحية TEV. ‘TEV.‏ 063 .... | الكيلو ۲۷ طريق 1... | ٠۰۰۰1‏ 
تسليم الأجهزة للعميل اسم المندور 34 شركة الأسكتدرية للكيماويات و المنظقات اله <F!‏ 2 برج العرب » الأس... | ۷۴۸۰٠1‏ 
v TOPS yle / Uw digo Se]‏ شركة شولح للآثاث *OVYE)EAE>‏ در ...shoulah@shoula‏ دمياط الجديدة wate‏ | ۲۰۹۰۰۱ 
معايرة اجهزة A‏ هشام أحمد إبراهيم زكى ا م1 لي ...hesham.zaky@u‏ | 657 طريق الحرية ... | WE.)‏ 

لم 8 شركة gigi‏ لأعمال الغطس sTOETVTEA‏ - - الاش سوریا 51۰۰1 
تسعير طلب معايرة ie‏ شركة الشروق للأجهزة و المعدات الكهربائية “TEAE‘EYA‏ ا »ال asieec@link.net‏ | 2۷ ش النبى دا ان... Fareed‏ 
ey‏ | ف a‏ | إلغاء الطلب la‏ لل شركة ترسانة الأسكتدرية البحرية ...alexyard@alexy TENTO EEA‏ | الأسكتدرية باب ج... | ۷٠۲۰۰۱‏ 
تسجيل سداد معايرة / 13 شركة ديب للصناعات الهتدسية 1م 51000 .www.el-deeb.com‏ | الأسكندرية › يرج ... | 01075٠037‏ 
w ——‏ مصتع الحرية للأطقاء Y Š TUT «\TToETAYY‏ شارع طومان با... | ۲۱۰۱۰۰۲ 
عرض شهادات لم تطيع Jalas ayaat vA‏ التكويات و البضائع TT‏ ا ا p‏ رصيف £908 داخ... | ۲۹۰۸۰۰۷ 
aa‏ 18 الشركة الأمريكية www.com Yolo rE‏ بلابلالبا يسب الأ... |0277 
vi‏ شركه الاستعاثه البحریه kilo 21 | ...distress@emrga otto Vo‏ دك 


باختيار اسم العميل من النتائج المعروضة بالجدول نلاحظ أن تم أختيار 
نفس العميل فى قائمة آ7 0 المشار اليها سابقاً gc‏ العكس صحيح 
ايا اننيد كيال مدن ا اط تتحصول لرن ةه اليل السون 
الأزرق . 

ملحوظة هامة :يجب التأكد من أن الخاصية التى تم اختيارها فى خانة 
البحث مطابقة لما يتم البحث عنه» مثلاً فى الصورة بالأعلى تم اختيار 


البحث فى باركود العميل e‏ لذا كتابة اسم أى عميل فى خانة البحث لن يسفر 
عن أى نتائج ما لم يتم تغيير خاصية البحث إلى اسم العميل. 


WE ot 
ر أضافة العميل ثم أغلاق شاشة قاعدة بيانات العملاء (سيتم‎ 

شرح كيفية إضافة عميل فى الجزء الخاص بإدارة قواعد البيانات). 
ستكلين LALA‏ الاق تا اليل كمسا بالسايق» في حالنة عدوم الر عة في 
عو ل ظا ی ا es‏ ملسي ون ل االو ا اداو 

الضغط على زر حفظ ليتم عمل طلب معايرة و ننتقل للشاشة التالية. 
نلاحظ أن الشاشة مقسمة إلى قسمين قسم يمين به جدول Cpe‏ الأجهزة 
المطلوب معايرتها (و هو خالى لأننا لم نقم بأضافة أى اجهزة بعد) و يسار 


به الأجهزة المسجلة لهذا العميل (و يمكن أن يكون به أجهزة سبق معايرتها 
أو أن يكون خالياً فى حالة أول تعامل للعميل مع المركز) . 


سار جمارب بار سن دول انج البحث فى قاعدة بيات 
Pe) 8 |‏ 


[T محمد السيد أرناؤوط‎ gib / Se 
ag 


قواعد البيانات ملف 


المستخدم الحالي اسم العميل شركة سيجما للدهانات مصر 
محمد مصطيي تاريخ الطلب ۱۹/۰/۲۰۱۸ cyi‏ الاستلام g‏ 
8 طباعة Lazi‏ 
رقم الطلب  NY‏ عد اال 
toe‏ الاجهزة التى تمت إضافتها 
استلام أجهزة من عميل 
تسليم الأجهزة داخليآ WY‏ جهاز قياس درجة ... | عداد قياس الحرار... 
DFT A -C‏ قياس سمك الدشان 
تسليم الأجهزة للعميل se‏ 7 جهاز قياس خشو... | جهاز قياس خشو... 
Hygrometer 3 H‏ جهاز قياس درجة |... 
معايرة أجهزة . ...Digital Thermom‏ | عداد قياس الحرار... 
تسعير طلب معايرة 
تسجيل سداد معايرة 
عرض شهادات لم تطبع 
الأحهزة التى تمت إضافتها 
أصدار رقم ۲.۰۲۰۲۶ í‏ التحدم ee‏ بيانات اجهزة العميل 
الأحهزة التى تمت | مسح عملية المعايرة الحالية H Z Jas | Beni | BE Loe‏ 


[E مقلم بحر / هائى محمد السيد أرناؤوط‎ Kae ع المقايرة‎ eae aap 
ag x 
ذهاب إلى قواعد البيانات ملف‎ 


المستخدم الحالى 


إظهار كل أجهزة 
محمد مصطعى ل 
ab‏ البحت بحت عن 
ee‏ الشركة المنتحة 5 
jad‏ المستخدم إضافة الجهاز نتائج البحث فى قاعدة بيانات أحهزة العميل 
استلام أجهزة من عميل | © استلام أحهزة متشابهة رقم الجهاز اسم الجهاز توع الجهاز معايرة الجهاز a‏ 
ج 8 eter E‏ 
تسليم الأجهزة داخلياً احهزة متشابهة WE‏ جهاز قياس درجة ... | عداد قياس الحرار... Elecome! ter‏ 
é VI sac oo‏ الأضافىة ۱ 5 قياس DFT yw slow‏ قياس سمك الدهان Elcometer EF‏ 
تسليم الاجهزة للعميل E H>‏ الدهان 1A . DFT.‏ جهاز قياس خشو... | جهاز قياس خشو... Elcometer‏ 
ٹچ السعر حهاز رقم Hygrometer iya VYY‏ جهاز قياس درجة 1... Elcometer‏ 
معايرة اجهزة الرقم SLT‏ من slas | ...Digital Thermom re Sea‏ قياس الحرار... Elcometer‏ 
تسعين طلب معايزة نهاية المسلسل بداية الترقيم بداية المسلسل 
N Y —‏ 
تسجيل سداد معايرة استلام ما تم أختياره 
ض شهادات لم ت j‏ 
عرض شهادات لم تطبع | أختيار الكل 
| الغاء الكل 


أصدار رقم ۲.۰۶۲.۲۶ 


رقم جهاز العميل (باركود) و ذلك بالنقر 


بعد الأنتهاء من ادخال البيانات نقوم بالضغط على حفظ آلطلب . و نعود للشاشة السابقة و 
نلاحظ أضافة الجهاز الذى تم اختياره لجدول الأجهزة التى تمت أضافتها و نلاحظ أيضاً 
طباعة الباركود (فى حالة طلب ذلك) نقوم بلصق الباركود على الجهاز e‏ و نكرر العملية 
لجميع أجهزة العميل. 


فى حال حصن العمل Gls‏ حديد غير مسجل بقواعد البياناك: يتم أضافقه سراء بالذخون 


على EG >>> SNE Ls‏ يانات أجهزّة عاو بدركن الاسر 


العلوي للشاشة (سيتم التطرق لقواعد البيانات Lad‏ بعد) أو من خلال الضغط على زر أضافة 


دسم الاير giad‏ من الدادة كم بقاعدة يانات aa RI‏ 
باضغط على زر اضائة من ماكحل طبر aanas‏ 


عملية المعايرة تصعيم راند بحرى / هانى محمد السيد أرناؤوط - [شاشة معايرة الأجهزة | 
0 


ذهاب إلى قواعد البيانات ملف 
اسم العميل شركة رشيد للبترول Rashpetco‏ التحكم بقاعدة بيانات أجهزة العملاء 


تاريخ الطلب ۲۰/۰۲/۲۰۱۲ أنهاء الاستلام إضافة 05 | | تعديل Of‏ إلغاء la‏ | سج E bin BR‏ 
رقم الطلب we‏ طباعة l Spal‏ 


الأحهزة التى تمت إضافتها 


1308111725 


وحود شروخ 
C‏ التدريج مطموس 
E‏ سن الرباط متآكل 


الموجود بالركن الأيسر لأضافة نو جا جهاز جديد أو لتعديل age gall‏ يتم النقر على الزر 
الموجود عليه الرمز Y‏ الثلاث La‏ لفتح شاشة قاعدة بيانات أنواع الأجهزة (سيتم 


على الملحوظة لأشافتها لتظهر على الشاشة أو النقر مرة أخرى لحذفها و يمكن بعد اضافة 
كل الملحوظات ,أضافة تعليق أو تعديل التعليق الحالي. 


بعد استكمالابيانات الجهاز يتم الضغط على زر BiS‏ لحفظ الجهاز أو GUAM‏ لعدم الحفظ و 
أهمال GML‏ المدخلة . 


و يتم أظافة الجهاز الجديد لطلب المعايرة بالطريقة التى سبق شرحها. 

بعد الأنتهاء من أضافة كل الأجهزة لطلب المعايرة يتم الضغط على زر أنهاء الاستلام و 
فى أقضى يسار الجانب الأيمن من الشاشة لتظهر شاشة استلام إيصال 
استلام الأجهزة من العميل كما يلي: 


x ET 


القوات البحرية 


تشم اسه مركز البحوث الفنية والمعايرة dA-‏ 
استلام أجهزة من عميل ايصال استلام أجهزة من عميز 
Te 8‏ استنمت آنا محمد مصطفي 
اق الأجهزة التالية من السيد : أ/أيمن فوزى 
تسليم الأجهرة Janell‏ وذلك للطلب رقم AYY:‏ بتاريخ 2018-04-19 


منودوب شركة ۽شركة سيجما للدهانات مصر 


معايرة أجهزة 5 اسع الجهاق الرقم التسلسلى أصلاح/تغييربطارية 
تسعير طلب معايرة 1 جهاز قياس درجة حرارة سطح يلف غير مطلوب الأصلاح 
س المعدن a‏ غير مطلوب تغيير البطارية 
تسجيل سداد معايرة 
عرض شهادات لم تطبع 
آصدار رقم ۲.۰۶۲.۲۶ 


١ لحفظ‎ 


EAFF 
3 


ذهاب إلى قواعد البيانات ملف 


E في الحافظة المسجل بها طلب المعايرة الحالي نقوم بالضغط علي زر‎ PDF 
لطباعة الأيصال نقوم بالضغط على رمز الطابعة لطباعة الأيصال مرتين و‎ 


التوقيع علي النسختين من طرف المسلم و المستلم » و الأحتفاظ بنسخة و تسليم مندوب الشركة 


(المسلم) النسخة الأخري. 


بعد الأنهاء تقوم بالضط على زر كاقل فى الركن ot‏ العلوي 


لأغلاق الشاشة الحالية و العودة للشاشة الرئيسية. 


خامساً: x‏ تسليم الأجهزة داخلياً: 


بعد انتهاء كل مرحلة من مراحل المعايرة يتم تسليم الأجهزة للمرحلة التالية » و هو ما يعرف 
بتسليم الأجهزة داخلياً (راجع مخطط أنسياب شرح خطوات عملية المعايرة المميكنة) » و يبدأ 
بنقل الأجهزة المراد تسليمها للمكان الموجود به الشخص التالى فى عملية المعايرة ثم فتح 
المنظومة و الدكول aul‏ الشتخصن المستلم»'قم الضغط على زن تسليم. الأجهزة داخليا أو 
من القائمة ذهاب إلي >>> تسليم الأجهزة داخلياً لتظهر الشاشة التالية: 


a - |e |x 


ذهاب إلى قواعد البيانات ملف 


المستخدم الحالى | بحث بمواصفات الجهاز أو عملية المعايرة | بحث باسم مستلم الجهان | بحث بنوع الجهان | بحث بحالة الجهاز 
هانى محمد السيد | w‏ 5 5 
zs = 5 E‏ 
خانة البحت باركود معايرة الجهاز 3 ا 
بحث عن | 
a tent‏ 
استلام أجهزة من عميل | ل - - ت 
med‏ عابيو ATE‏ هه pees‏ بارکود الجهاز ieee aS‏ باركود الجهاز 
تسليم الأجهزة داخليآ 
serial 1234 multimeter tevion Tes‏ سين 
تسليم الأجهزة للعميل | | sevwa 7.١‏ خلية تحميل VTeT ALITY SD 12629h‏ 
Yey‏ لمانا هه ميزان حساس - امار 111 
YA‏ ده ميزان حساس 9 ين 
NTF Yea‏ عداد ضغط غلايات... | VF -AoYo! eee‏ 
sey wys‏ خلية تحميل VYeT AST. §D1262gh‏ 
عرض شهادات لم تطبع 
a] +‏ 0 


نجد ان الشاشة مقسمة Quel‏ » القسم الأيمن و به نتيجة البحث فى عمليات المعايرة » و 
القسم الأيسر و به قائمة الأإجهزة التى سيستلمها المستخدم الحالى (فى هذة الحالة أ/ رضا)» 
يمكن ببساطة قراءة رمز المعايرة الذى تم لصقه فى الخطوة السابقة بواسطة قارئ 
الباركود ليقوم الحاسب بأطافة الجهاز إلى القائمة ذاتياً > و فى illa‏ عدم توافر قارئ 
الباركود أو عدم وجود اللأ/صقة فى مكانها او عدم وضوحها dad Sa‏ عن طريق 
أربعة خواص رئيسية كما هوه موضح و هي : 
-١‏ مواصفات الجهاز أو عملية المعايرة و تشمل : 
أ- رقم معايرة الجهاز 
ب-باركود معايرة الجهاز 
ج- اسم الجهاز المعاير 
د- رقم الجهاز التسلسلى 
-o‏ باركود الجهاز 
ود ieee‏ الا 
ز- مستلم الجهاز الحالي 

تلم الجهاز: 
Cue‏ يعركن mall‏ قائمة باس مستخدمئ gall)‏ انختار. addin aga‏ فيقوم 
بعرض جميع الأجهزة التى بحوزته. 


-Y‏ بحث با 


م 


-Y‏ بحث بنوع الجهاز: 
حيث يقوم البرنامج بعرض قائمة بأنواع الأجهزة المسجلة (طبقاً لقاعدة بيانات أنواع 
الأجهزة) لنختار منهم نوع فيقوم بعرض جميع الأجهزة من هذا النوع. 


£- بحث بحالة الجهاز: 
حيث يقوم البرنامج بعرض قائمة بمراحل معايرة الأجهزة لنختار منهم نوع فيقوم 
يغرض جميع الأحيزة التى فى بهذ المريحلة و هي 
أ- تم استلامه 
ب- جارى معايرته 
ج- تمت المعايرة 
د - تفتيش الجودة 
ه- جارى تسليمه للعميل 
و- تم تسليمه للعميل 


بعد البحث بأى خاصية من الخواص الأربعة السابق ذكرها ستظهر نتائج فى الجدول 
عرض نتيجة البحث الحالى « يتم اختيار الجهاز المطلوب استلامه بالنقرعليه حيث 
يتلون باللون الأزرق ثم الضغط على زر (AALA‏ يمكن أيضاً أضافة كل الأجهزة 
المعروضة فى الجدول بالضغط على زر أضافة كل الأجهزة للقائمة ليتم أضافة كل 
الأجهزة لقائمة الأجهزة المستلمة» لحذف جهاز يتم الضغط على زر OSS‏ 
لحذف كل الأجهزة يتم الضغط على زر حذف كل الأجهزة . 
بعد إضافة كل الأجهزة المطلوب استلامها إلى قائمة الأجهزة المستلمة فى الركن 


الأيسر من ASLAN‏ يتم الضغط على زر أستلام الأجهزة ليتم نقل الأجهزة بالقائمة إلى 
عهدة المستخدم الحالي (فى هذة الحالة هانى محمد السيد) و أغلاق الشاشة الحالية و العودة 


سادساً: معايرة الأجهزة : 


يمكن فتح شاشة معايرة الأجهزة بالضغط على زر معايرة الأجهزة أو 
من القاتئمة ذهاب إلى >>> معايرة الأجهزة تظهر شاشة معايرة 
الأجهزة. 


Yy 


x‏ | ات 
المستخدم الحانى باركود العملية SETE‏ | إظهار المطلوب معايرته | 
بيانات الجهاز تحت المعايرة لبحث ت 

محمد مصطعى 
النوع قياس سمك الدهان 
اسم الجهاز Coating Thickness Gauge‏ 


— طرز الجهاز = 
تغيير المستخدم الشركة المصنعة LASER LINER‏ 
0-7295 الرقم التسلسلى VoroAeAeTo‏ 
اققا sao‏ الجمار - 
تسليم الأجهزة داخلياً | بيانات عملية المعايرة 


ae =‏ اسم العميل شركة ديفكو DEVCO‏ 
تسليم الاجهزة للعميل 
لا Jb‏ المعايرة تم استلامه 


Starboard (Anchor 


D917 


N4 | ...Mechanical Level 


«Coating Thidne 


D919 


N1 Steel angel 


D922 welding gauge 


DFT 


VeTVIFUE JAB881 


معايرة أجهزة رقم طلب emva JAB881 DFT AYY‏ 
معي سيا رقم معايرة الجهاز 1 we‏ و remy TV‏ 
تسجيل سداد معايرة 
عرض شهادات لم تطبع 


آصدار رقم ۲.۰۲۰۲۶ | sel‏ _[ إضافة تطيق | er‏ | 
يت قؤاءة كود AWE‏ المع اير ة بواسطة قارئ الباركون 
ملصللة على الجهاز )ىرس يقوم البرنامج بالأنتقال SLAM‏ 
الكلفلة ol a‏ الح ھا فى اف LGU‏ 

الجهاز المطلوب معايرته . 

و الک اض القن ارق : 


— لارة الجهاز يتم الضغط على زر 
cal‏ سيفتح شاشة المعايرة . 


yd / 6‏ محمد السيد أرنازوط '59] 


ذهاب إلى قواعد البيانات ملف 


ير عادة لهفى قائمة 


د ختواص تسم 


يتم أختيار الخاصية المطلوب معايرتها e‏ ثم الجهاز المستخدم للمعايرة ثم تحديد درجة 
الحرارة و الرطوبة أثناء المعايرة (سيحتفظ البرنامج حتی أغلاقه بالقيمة المدخلة 
وسيعرضها كقيبة ميدلية فى كمليات المعايرة الدالية لصن تكييرها) « ك أدكال القراءات 
بحيث يتم ادخال القيمة الحقيقية فى خانة الفعلية و القيمة التى قاسها الجهاز تحت 
المعايرة فى خانة قراءة آلجهاز بينما يتم اختيار معامل القراءة ميكرو أو مللى أو كيلو 
أو ميجا أو جيجا من خانة abel‏ لكل قراءة على حدة » فى حال لم يتم أستكمال بعض 


۳ 


الخانات سيتم تظليلها باللون الأحمر و ستظهر رسالة تأكيد لحفظ البيانات على هذا 
الوضع أو الرجوع لتعديلها 


6 / هادى محمد السيد أرنازوط 59] 
a9‏ 
ذهاب إلى قواعد البيانات ملف 


المستخدم الحالى باركود العملية 


ات تحت 0 التعليق 
محمد مصطعى بيانا الجهاز المعايرة لتعليق 
النوع قياس سمك الدهات 
EE eA | l Coating Thickness Gauge ee at‏ 
تغيير المستخدم, | الشركة المصنعة LASER LINER‏ دراه ركم - يدون =e‏ 
١“‏ الرقم التسلسلى ٠١٥١۸٠۸۰۲۰‏ قراءة رقم 7 ~ vugu‏ طول متر 3 
استلام اجهزة من عميل Ge‏ الجها 9 1 ee‏ 1 
ت اهار 5 قراءة رقم Y‏ ~ بدون حهاز المعايرة 
erg ean o‏ 2 المعايرة قراءة رقم = ~ X Measuring Block wou‏ 
aaa‏ جلت اسم العميل شركة ديفكو DEVCO‏ 1 1 
تسليم الأجهزة للعميل £ = 5 
| حالة المعايرة تم استلامه قراءة رقم ه بدون الحرارة y)‏ 
معايرة أجهزة رقم طلب AYY‏ الرطوبة % YO‏ 
تسعين طلب معايرة Cotas‏ ی إلغاء | | حفظ | 
خواص الجهاز 


تسجيل سداد معايرة 


nee cere‏ | لا توحد 
عمليات معايرة 


بعد الأنتهاء من معايرة جميع الخواص يتم الضغط على زر ا 
GL gall Bgl es‏ _تطظير رسالة تأكيد بأنه تم بالفمل إنهاء معايرة 
الجهاز فى حالة التأكيد سيتم تعديل حالة الجهاز إلى تمت معايرته . 

بالنسبة لبعض الأجهزة حيث يتم كتابة تقرير و ليس أرقام » يتم أختيار 


زر انهاء معايرة الجهساز بدون عمل عملية معايرة ستظهر رسالة 


كالتالى: 


آصدار رقم 7.٠7.755‏ 


| إضافة تطيق | إنهاء معايرةالجهاز | 


1 1 eee Sem 
للت‎ ٠ ko 


هذا الجهاز لم يتم معايرة أى خاصية له ؟ 
هل ترغب بأضافة تعليق 


Yes ssi‏ لفتح شاشة أضافة تعليق وأ NO‏ للعودة للشاشة الرئيسية للمعايرة 
فى حال تم اختيار eg‏ ستظهر ASLAN‏ التالية لأدخال التعليق المطلوب 


yé 


ی / ud‏ محمد السيد أرناؤوط E‏ 
0 


ذهاب إلى قواعد البيانات ملف 


المستخدم الحارى باركود العملية التعليق على عملية المعايرة الحالية 
بيانات الجهاز تحت المعايرة - 
محمد مصطغی Tested Device Successfully passed the test z‏ 
النوع مخطاف سفينة 
اسم الجهاز Ship Anchor‏ 
______— طرز الجهاز 
تغيير الستخدم | الشركة المصنعة - 
,6-22 الرقم التسلسلى Port Anchor‏ 
اسو اجهرة LHe‏ مرى jai‏ 196019 
palus‏ الأجهزة Lisle‏ | بيانات عملية المعايرة 
| اشم العمل شركه صب سي للخدمات 
تسليم الاجهزة للعميل = 
LAE‏ حر المعايرة تم استلامه 
معايرة أجهزة رقم طلب AYA‏ 
5-5 خواص الجهاز 
Ss |‏ ن الوزن ٠‏ الشد بالطن 


E‏ || الوزن ؛ الشد كيلو جرام 
ا م الوزن « الشد جرام 
شد نيوتن 
الوزن c‏ الشد بالرطل 


Ee sora 


للخروج من شاشة كتابة التعليق بدون أضافة|التعليق أضغط على زر e PUAN‏ بعد الأنتهاء 


[o‏ ج 


هل تريد أنهاء المعايرة و حغظ التعليق ؟ 


Ne] 


Yes si‏ لحفظ التعليق و أنهاء المعايرة و | NO‏ للعودة للشاشة السابقة 


سابعاً: تسليم الأجهزة للعميل : 


بعد انتهاء كل مراحل المعايرة يتم تسليم الأجهزة لمكتب الاستلام » ليقوم بدوره بتسليمها للعميل 
مع شهادات المعايره بعد طباعتها (راجع مخطط أنسياب شرح خطوات عملية المعايرة المميكنة)» 
ثم فتح المنظومة و الدخول باسم الشخص المستلم » ثم الضغط علي زر تسليم الاجهزة 
للعميل أو من القائمة ذهاب إلي >>> تسليم الأجهزة للعميل لتظهر الشاشة التالية: 


[E نظومة ميكنة عطية المعايرة تصميم رائد بحرى / هانى محمد السيد أرناؤوط‎ 4 8 Gei x] 
a REE 


ذهاب إلى قواعد البيانات ‏ طف 


Boe X | ت باركود‎ als 
البحت باركود العميل بحث عن‎ ail ra em 
العملاء‎ slow! فى‎ Gow! zilu 
... كيلو ۲۳ مدخل‎ -- 051111 0 4 
...| برج العرب‎ FEN] P111 تسليم الأجهزة داخلياً‎ 
طر...‎ TY الكيلق‎ PEVNA VY | TEV DNV اسم العميل التوكيلات الأوروبية و الأعمال الملاحية‎ 
wale شركة الأسكندرية للكيماويات و المنظفات عاض اللعلوهمع_. برج العرب‎ ~ ashpetco تسليم الأجهزة للعميل شركة رشيد للبترول‎ 
weet ا ل دمياط الجديدة‎ COVEN EAL. شركة شولح للأثاث‎ 
معايرة أجهزة هشام أحمد إبراهيم زكى الاي واكم 54 طريق ال...‎ 
ش سوريا‎ ۲ -| ‘retry اسم المندوب شركة أوتو لأعمال الغطس‎ 
ش النبی دا...‎ ۷ 1 .۳٤۸٤۰٤٩۸ | ۰۳٤۸٤٤۰٤٩۸ سعد 5 شركة الشروق للأجهزة و المعدات الكهريانية‎ ule / JA تسعير طلب معايرة‎ 
الأسكندرية باب...‎ TEEN) offend. ب‎ R = فت‎ 
الأسكندرية » ب...‎ Feo FE 4 تسجيل سداد معايرة ديب‎ 
شارع طوما...‎ Y FIV) ال‎ A 
...4 5/5 رصيف‎ sTEAVTANE | TEAs ITT عرض شهادات لم تطبع‎ 
sae بلابلالبا یسب‎ Totor tre Se 
kilo 21 | تقب‎ erreovne| يرة العميل لأحمع ولام‎ 


يتم اختيار اسم العميل و اسم المندوب سواء باستخدام بطاقة تعريف العميل أو بالبحث فى 
قاعدة بيانات كما سبق شرحه (راجع استلام أجهزة من العميل). 


فى حالة أختيار عميل ليس له اجهزة بالمركز فى أى مرحلة من مراحل المعايرة ستظهر 
الشاشة التالية 


5 صعيم راند بحرت / قانى محمد السيد أرناؤوط 5| 
a‏ 


1 
a 
x 


ذهاب إلى قواعد البيانات ملف 


المستخدم الحالي خانة البحث رقم معايرة الجهاز v‏ اسم العميل:شركة شولح SLU‏ 


بحث عن اسم المستلم: هشام أحمد ابراهيم زكى 


هانى محمد السيد 


نتائج البحث فى أحهزة العميل الأحهزة التى سيتسلمها العميل 
رقم معايرة ياركود معايرة اسم i Seat‏ رقم معايرة ياركود معايرة اسم Seat‏ رقم الجهاز 
te‏ الجهاز المعاير التسلسلى J J‏ المعاير التسلسلى 


f i 
i 
f 


ASG 


it 
ae 
lt 


لا نوجد طلبات معايرة مسجلة لهذا العميل 
سيدم أخلاق النافذة الحالية 
هن فضلك أخنار Jas‏ آخر و أعد المحاولة 


aval 
Flt le 
aa 


f 
f 
5 


vr 


أختر OK‏ لأغلاق الشاشة الحالية و العودة للشاشة الرئيسيةء فى حالة وجود أجهزة 
للعميل بالمركز ستظهر الشاشة التالية يجب التأكد من أن و اسم 
المندوب المستلم صحيحين قبل القيام بأى خطوة أضافية. 


السيد أرناؤوط [E‏ 
Sn‏ = 
ذهاب إلى قواعد البيانات ملف 
anc‏ الخال خانة البحث باركود معايرة الجهاز z‏ اسم العميل:شركة رشيد Rashpetco Ug al‏ 
هانى محمد السيد 
بجت عن اسم المستلم: مهندس / عابد سعد 
تسليم الجهاز 
= حادم 
Sa‏ نانج البحث فى أجهزة العميل deal‏ 
اا at)‏ مد Sent‏ 


E 
2 تو‎ i by = Se 
SD1262gh Siga Nr v- معايرة اجهزة‎ 


ee SD1262gh خلية تحميل‎ sevwa] 


REE EEE T رر ا کل ا رة الفميل‎ eG 
E A EEA A E 
اا لل مك الا‎ US aided Ax أضافة الجهاز »الى حال‎ 
على زر و سيقوم باضافة كل الأجهزة الموجودة بنتائج‎ 
و لحذف‎ iia البحث و العكس صحيح فى حال الرغبة فى حذف جهاز يتم استخدام زر‎ 
فى حالة أضافة جهاز تم أضافته من قبل‎ e كل الأجهزة يتم استخدام زر‎ 
وان أضافة الا‎ UES سكين رها‎ 
Jigi =a 


تم إضافة هذا الجهاز من قبل 
من فضلك أخنار جهاز AÌ‏ 


Yy 


فى حالة أضافة جهاز لم يتم تسعير معايرته ستظهر رسالة التأكيد التالية: 


"pal ast 


حملية Ë laal‏ رقم yey‏ باركود رقم ۱۷۰۲ +o oV‏ 
نابعة للطلب ركم VIV‏ و لم يتم تسعيره 
هل نرخب باضاننها لجدول الاجهزة المسلمة 


OK iai‏ لتأكيد أضافة الجهاز و | NO‏ للعودة للشاشة السابقة» بعد أضافة كل الأجهزة 
المطلوب تسليمها للعميل يتم الضغط على زر تسليم الجهاز الأجهزة للعميل 


بعد الأنتهاء من أضافة كل الأجهزة المطلوب تسليمها للعميل » يتم الضغط على DG‏ 


انين الست التالية: 


a a -_ -‏ 1 هنظومة ميكنة عطية المعايرة تصميم رائد بحر / هانى محمد السيد أرناؤوط TE‏ 
0 = 
خانة البحث رقم طلب المعايرة 8 اسم العاميل:شركة رشيد Rashpetco Jo iW‏ 
بحث عن fo‏ اسم المستلم: مهندس / عابد سعد 
تسليم الجهاز 
(الاجهزة) 
للعميل 


نتانج البحث فى أحهزة العميل 


اسيتم نسليم الأجهزة المضافة للغائمة i‏ 
هل نرخب بالعضي قدما 


E‏ لاتمام عملية التسليم و NO)‏ للبقاء فى الشاشة السابقة (لم يتم عمل أى شى). 


YA 


0 
a 
x 


ae o fa »م‎ > > mW [it Am © - SAP CRYSTAL RI تخدم الحالى أغلاق التقرين الحال‎ JI 
Main 
7 هانى محمد السيد‎ 
القكك لبحرية‎ 
8832 : اليحدة قم‎ 
تغيير المستخدم‎ 
استلام أجهزة من عميل ايصال تسليم أجهزة للعميل‎ 
تسليم الأجهزة داخلياً استئمت نا مهندس / عبد سعد‎ 
Rashpetco مندوب شركة: شركة رشيد للبترول‎ 
الأجهزة التالية يوم 22/03/2013 بعد المعايرة و لا توجد بها أى ملاحظات‎ E تسليم الأجهزة للعميل‎ 
اسم الجهاز الرقم التسلسلى الطراز الشركة المصنعة كود المعاير:‎ = 5 
00071702 Derbian == = = = l معايرة أجهزة‎ 
Se 
00073003 SiverArrow Sp1234y SD1262ghi ! dwt 13 m 9 
تسجيل سداد معايرة ج‎ 
pn عرض شهادات لم تطبع‎ 
مهندس | عابد سعد‎ 
| het 
Current Page No.: 1 Total Page No.: 1 Zoom Factor: 75% 


فى حالة اختيار Yes‏ ستظهر الشاشة التالية: 


ذهاب إلى قواعد البيانات ملف 


يتم طباعة أيصال تسليم الأجهزة للعميل و حفظه فى الأرشيف بعد ald‏ مندوب الشركة 
المستلم بالتإقيع عليه و ذلك من خلال الضغط على لتظهر شاشة أختيار 
الطابعة » lish‏ الطابعة المناسبة ثم طباعة (سيتم شرح خطوات الطبع و الأمكانيات 


بالتفصيل dfi‏ طباعة شهادات المعايرة ) بعد الأنتهاء يتم الضغط على زر GET‏ 


۲۹ 


ثامناً: تسعير طلب معايرة : 
بعد استلام الأجهزة من العميل و قبل سداد تكلفتها يجب تسعير قيمة طلب المعايرة و ذلك 
بتحديد سعر معايرة كل جهازء و الحاسب يقوم بحساب الأجمالى و أصدار الأيصال 
و للدخول على شاشة تسعير المعايرة نضغط علي زر تسعير المعايرة أو من القائمة 


IT نه عطية المعايرة تصميم رائد بحرى / هانى محمد السيد أرناؤوط‎ fay 

a =- || a X 
ذهاب إلى قواعد البيانات ملف‎ 

المستخدم الحا 5 :. 
عا 0 ا باركود طلب المعايرة Cees Te‏ 


رائد هانى محمد السيد 


نتائج البحث فى طلبات المعايرة الغير مسعرة 


85 المستة 
uuu‏ رقم طلب E‏ 
ee"‏ المعايرة "ننم 
استلام اجهزة من dac‏ 
viv E‏ شركة رشيد لليترول Rashpetco‏ 
تسليم الأجهزة vir Lisle‏ شركة رشيد لليترول ETORRA 1 Rashpetco‏ 
لا vj‏ شركة سيهبما للاهاتات مصر 9 eee‏ 
تسليم الأجهزة للعميل VW‏ شركة رشيه Rashpetco dy At‏ تسعير طلب المعايرة 
ل ا ليف شركة رشيد لليترول IY. Rashpetco‏ كا eren‏ 
معايرة أجهزة vys‏ | شركة رشید Rashpetco Jaa‏ 
س vrs‏ شركة رشيد لليترول Rashpetco‏ 
تسعير طلب معايرة RES‏ شركة رشيد لليترول Rashpetco‏ 


تسجيل سداد معايرة 


عرض شهادات لم تطبع 


۱ 


الغير مسعرة و فى حالة و 


; بالبحث فى طلبات المعايرة كما 
سبق شرحه لتقليل عدد الطلبات 


طلب معايرة تظهر قائمة 

> بعد اختيار 

١‏ باللون الأزرق نقوم بالضغط على زر 
شاشة التالية 


نظومة عيكنة ععلية المعايرة ت م ملم بحرى / هانی محص السيد أرناؤوط [ih‏ 
a9‏ 


ذهاب إلى قواعد البيانات هلف 


بيانات العميل 
uosll pul‏ الشركة eos GLOW loca‏ 


+ أقصي خصم‎ Sole roc 


التكلفة الكلية + إحمال ٠ pazl‏ 


حفظ بيانات التسعير | الغاء عملية التسعير الحالية 


الخصم 


. جهاز قياس درحة حرارة 
نوع الجهاز عداد قياس الحرارة ترمومتر 
نوع الجهاز Elecometer‏ 

TeV i 9 


تغيير المستخدم 


استلام أجهزة من عميل 
تسليم الأجهزة داخلياً 


تسليم الأجهزة للعميل 


معايرة أجهزة 


تسعير طلب معايرة 


تسجيل سداد معايرة 


عرض شهادات لم تطبع 


آصدار رقم 7.٠7.755‏ 


حيث تظهر فى الركن الأيه 
MALAI BL‏ لهذا لجان فى الركن الأيسر العلوي » و 
مَعايرتها II Gua‏ الذى تم اختيارما بالركن السفلى » ويعرض الک 
معايرة للجهاز فى العمليات السابقة كة 
sia‏ القيمة اضغط زر الأدخال من ia À‏ المفاتيح (Enter)‏ أو يمكنك استخدام 


Sa, EEEE الحركة بين الأجهزة أو بأ ختبار من‎ M 


للمستخدم مطلق الحرية فى paai‏ السعر الذى يراه مناسباً حتى و لو كان مجاناً (ine)‏ 
ولكن المنظومة توفر البيانات,ألتى تساعد المستخدم فى تحديد السعر المناسب و أولها 
أهمية العميل فكلما زادت ater!‏ زادت احتمالية تقديم الخصم gcal‏ ثانيهم عمليات المعايرة 
السابقة و تكلفة كل عملية٠‏ و الثالث هو التكلفة التقريبية لهذا النوع من الأجهزة (الحد 
الأدنى و الحد الأقصي) واهو معروض تحت اسم تكلفة هذا النوع من ... إلى ... 

بالضغط على زر الأدخال من لوحة المفاتيح (Enter)‏ و كتابة القيمة المطلوبة أو الموافقة 
على القيمة الحالية ينتقل البرنامج للقيمة التالية حتى آخر جهاز حيث يعرض شاشة طباعة 
المطالبة المالية » كلا يمكن الانتقال لشاشة طباعة المطالبة المالية بالضغط على زر Bia‏ 


ا 


فى حالة وجود جهاز لم يتم تسعيره ستظهر رسالة الخطأ التالية 


و التى تحدد رقم الجهاز الذى لم يسعر لاستكمال قيمته. 

بعد استكمال تسعير كل الأجهزة والانتقال لشاشة طباعة المطالبة المالية (كما تم شرحه فى 
الفح السايقة + تظون.الشاشة Ag‏ ¢ تقوم Jains‏ المطالية المالية في الج sll‏ 
بعملية المعايرة عن طريق الضغط علي زر نقوم بطباعة المطالبة المالية 
من خلال الضغط على رمز وتسليمهأمندوب e‏ نلاحظ قيام الحاسب بحساب 
المجموع الكلى لتكلفة الطلب و Gs SIs‏ والأرقام » بعد الأنتهاء من طباعة 
الما يق ees‏ لى رر 5 تمللحالية و العودة للشاشة الرئيسية . 


ness 5‏ مقدم بحرى / gil‏ محص السيد أرناؤوط "| 


a s = ١ 
ذهاب إل ىواعد البيانات ملف‎ 


المستخدم الحالي _ TAL REPORTS?‏ و Am A-‏ |« > > »| جز 3( 
=o el a ew‏ 
القوات البحرية Egyptian Naval Force‏ 
Research &‏ مح حيو 
P i 1‏ 7( بوه atisa ra f‏ 
ر هك مركز البحوث الفنية والمعايرة ee‏ 
استلام أجهزة من عميل 8 
| تسای الأجهرة حاظياً | | إيماء لطلب معايرة و أختبار أجهزتكم يوم 19/04/2018 
تسليم الأجهزة للعميل المسطر بعد بيان بالتكلفة المالية لكل جهاز:- 
كك م رقم الجهاز اسم الجهاز الشركة المصنعة الطراز الرقم التسلسلى التكلفة 
piatan Bape! iuie‏ جهازكياسدرجةحرارة Elecometer‏ - 0207 400 
i‏ 1 يلللا gual‏ 2 
تسعير طلب معايرة باجمالى مبلغ و قدره 400 مبلغ اربعمائة جنيهاً لا غير 
i. SSS}‏ لود اد“ 
تسجيل سداد معايرة ad‏ 
ا ا شيك لصالح جهاز الصناعات و الخدمات البحرية. 
عرض ا إيداع باسم جهاز الصناعات و الخدمات البحرية في الحسابات التالية : == 
أ البنك المصري الخليجي EG Bank‏ « حساب رقم ) 001 - 603674 - 0005 ). a‏ 
ب- البنك القطري الأهلي المصري QNB‏ › حساب رقم )50 - 20316187501 - 00017( s=‏ 
ڪڪ 
ج يمكن السداد في أي فرع من فروع البنكين المذكورين بعاليه داخل جمهورية مصر العربيه. EBS‏ 
- توقيت السداد: 
أصدار رقم ۲.۰۲۰۲۶ فة تتفت 


TY 


تاسعاً: تسجيل سداد معايرة : 


بعد تسعير قيمة طلب المعايرة وطباعة المطالبة المالية » agis‏ العميل بسداد القيمة › 
ولتسجيل ذلك على المنظومة يتم فتح شاشة تسجيل سذاد معايرة و ذلك بالضغط على زز 


لتظهر الشاشة التالية: 


حرى / هانی محمد السيد أرناؤوط “ا 
a9‏ 


ذهاب إلى قواعد البيانات ملف 
المستخدم الحالي 
7 اظهار طلبات المعايرة خلال السنة الحالية فقط 
عمر خالد خلف 
اسه : 
الت نتائج البحث فى طلبات المعايرة التى لم يتم تسديدها اسم العميل 
استلام أجهزة من عميل اسي اسم العميل التكلفة الكلية ما تم دفعه تاريخ الطلب / l‏ 
Mee‏ س تا شركة الاهرام للطباعة والتغليف التوكيلات الأوروبية 9 
تسليم الأجهزة داخليآ الهيئة العامة لميتاء الأسكندرية الأعمال البحرية 
ni‏ شركه صب سی للخدمات البتروليه 
تسليم الأجهزة للعميز Bechtel‏ طلم 
لسلسم شركة ترساتة الأسكندرية البحرية تسجيل سداد طلب 
معايرة أجهزة القاهرة للعبارات 9 التقل البحري معايرة 
التوكيلات الأوروبية و الأعمال البحرية 
تسعير طلب معايرة AY.‏ شركة أبتاء حسن علام os.‏ 
—— شركة الخدمات الملاحية و البترولية ماريد ايف maridive‏ 
تسجيل سداد معايرة 
س طلب رقم AYA:‏ 
عرض شهادات لم تطبع 
التكلفة الكلية We:‏ 
تم دقع :+ 
أصدار رقم ۲.۰۶۲.۲۶ الباقى We:‏ 


الأساسية (اسم العميل و رقم الطلب و الت 
من أنه الطلب الصحيح المطلوب سداده ة 
بعد اختيار طلب المعايرة المطلوب تملديده و مراجعة بياناته فى الجانب ألأيسرء يتم 
الضغط على زر للأنتقال للشاشة التالية. 

فى حالة لم يتم تسعير طلب المعايرة ستظهر رسالة التأكيد التالية » لم يتم تسعير الطلب 


بعد » هل تريد الاستمرار كما هوه موضح ٠‏ لن تظهر الرسالة فى حال كان الطلب تم 
تحديد سعره . 


تم دفعه و الباقي) للتأكد 


ry 


l الاستمرار‎ aS اسا‎ 


لم يتم تسعير الطب بعد |[ 
هل تريد الاستعرار 


للعودة للشاشة السابقة اضغط زر (NO‏ للأنتقال للشاشة التالية و تسجيل السداد أضغط 
على زر OK‏ لتظهر الشاشة التالية . 


تک اط سے ula‏ محص السيد أرناؤوط ١‏ | 
oJ - |۳ |×‏ 
ذهاب إلى فواعد البيانات ملف 
المستخدم الحالي : بيانات طلب المعايرة 
اسم العميل :التوكيلات الأوروبية و الأعمال البحرية 
عمر خالد خلف 
pi lo‏ دفعه 0 
تغيير المستخدم ]= l E‏ © رقم طلب المعايرة AYA‏ 
استلام اجهزة من عميل التكلفة qye ; Ibu å J JI‏ 
تسليم الأجهزة داخلياً 
تسليم الأجهزة للعميل 


بيانات عملية السداد الحالية 
معايرة أجهزة 


تسعير طلب معايرة المبلغ المدفوع 
تسجيل سداد معايرة طريقة الدفع 
عرض شهادات لم تطبع اسم البنك 
رقم الشيك /الحوالة 
آصدار رقم 7.٠7.55‏ 


تقوم المنظومة باقتراح EAA Atal)‏ بناء على الفرق بين التكلفة الكلية للطلب وما تم 
دفعه » وتقوم باختيار طريقة giall‏ نقدى كأختيار مبدئى. 


yé 


و نلاحظ فى هذة الحالة 


لتغيير إلى بشيك أو بحوالة بريدية من قائمة 
تحول لون خانتى 
الرمادى إلى الأبيض للسماح 


بيانات عملية السداد الحالية 


رقم الشيك /الحوالة 


بعد الأنتهاء من ادخال كافة البيانات ومراجعتها للتأكد من صحتها » يتم الضغط على زر 
حفظ فى أعلى الشاشة » فى حال تم اختيار طريقة الدفع بشيك أو بحوالة ولم يتم تحديد 
رقم الشيك أو اسم البنك ستظهر رسالة خطأ ولن يتم تسجيل الدفع حتى استكمال كافة 
البيانات وعندها ستظهر الشاشة التالية. 


pel المستخدم الحالى‎ 
اك‎ WA RY "| سس‎ 
ANIN ADÎ TOOT سبلا ل‎ 


EE 
shac استلام أجهزة من‎ 
القوات البحرية‎ h, 5 + تسليم الأجهرة‎ | 
Naval Technical Research & ١ ال‎ 
Calibration Center 5 Te 8 - ع‎ ot 
E. N. T. R. C. C. عناص | مركز البحوث الفنية والمعايرة‎ 
E تسعير طلب معايرة‎ 
تلا 4 تند دفع‎ i] | A) : | تسجيل سداد معايرة‎ 
5 عرض شهادات لم تطيع‎ 
/ م أستلمنا من‎ 
مبلغ جنيه واحد‎ Rashpetco شركة رشيد للبترول‎ ١ 
۸۲۷ لا غير (1 جنيها نقدا) و ذلك للطلب رقم‎ FB ۲۰۰۲۲۶ أصدار رقم‎ 
U22R827P189M1 ايصال رقم‎ : 


Total Page No: 1 Zoom Factor: 100% 


يتم الضغط علي عمل ملف PDF‏ وذلك لعمل نسخة الكترونية علي الجهاز ثم يتم 
طباعة ايصال استلام مستند دفع و اعتماده و ختمه ثم تسليمه للعميل بعد استلام الشيك او 


ايصال الايداع » ثم الضغط على زر GED‏ لأغلاق الشاشة الحالية. 


Cad 


: طباعة الشهادات‎ : Í påle 


بعد انتهاء معايرة الأجهزة تصبح شهادات المعايرة جاهزة للطباعة ويتم ذلك من خلال 
تح شاشة عرض شهادات لم تطبع سواء بالضغط علي زر E SING GEE‏ 


ضظومة ميكنة عطية الععايرة تصميم مقدم بحرى / gild‏ محمد السيد أرناؤوط [T‏ 
3 


x‏ زات 
ذهاب إلى قواعد البيانات هلف 
المستخدم الحا | > = 
ا( ا came:‏ 23 
محمد مصطعي Main Report‏ 
ع القوات البحرية Egyptian Naval Force‏ 
س & Naval Technical Research‏ 
P3 E‏ فى م Calibration Center‏ 
استلام أجهزة من عميل مركز البحوث الفنيه والمعايرة 
ت ENT RCC‏ 
palus‏ الأجهزة Lisle‏ 920 
ل سسا 5 Certificate No . HEHE Hy Device Code :! 5 SISE!‏ 
تسليم الأجهزة للعميل Request Date : 16/04/2018 Device Name :Coating Thickness Gauge‏ 
للبم Calibration Date ; 19/04/2018 Manufacturer: LASER LINER‏ 
معايرة أجهزة =$ Device Client Code :- Model‏ 
Clisat Barcode Serial No. 5 150808020 0 SS‏ 
تسعير طلب معايرة Range‏ 
ا —— Client Name‏ 
تسجيل سداد معايرة Calibration Results:‏ 
عرض شهادات لم تطبع 
طباعة الشهادات 
آصدار رقم ۲.۰۲.۲۶ 
Current Page No.: 1 Total Page No.:1 Zoom Factor: 100%‏ 


يمكن للمستخدم| اختيار طابعة متصلة بالجهاز مباشرة أو طابعة على متصلة على شبكة 
الربط الداخلي| أو حتى الطباعة لملف PDF‏ باستخدام البرامج المناسبةء بالضغط على 
زر طباعة ملف PDF‏ 
جدير بالذكر أن هذه الخاصية ليست قاصرة على شهادات المعايرة فقط و لكن يمكن استخدامها 
فى باقى شاشات الطباعة بالمنظومة لتمكن المستخدم من القيام بأي تعديلات يراها ضروروية قبل 
الطباعة أو حتى حفظ نسخة الكترونية من الوثيقة لأغراض الفهرسة أو التوثيق. 


YA 


قل ا Se a‏ ءا هامسا و كسانما من Gaal‏ اه متظرة eS ileal‏ نذا 
لس لكل الس مين ya)‏ علي cell‏ لها اظ Lele‏ سن الخو 
منعاً GY‏ خطأ بشري غير مقصود من غير المتخصصين» و للدخول على 
أى قاعدة بيانات يتم فتح قائمة قواعد البيانات ثم اختيار قاعدة البيانات 


المطلوبة » و Lad‏ يلى شرح لقواعد بيانات المنظومة. 


ست 


أولاً : قاعدة بيانات العملاء : 


للدخول على قاعدة بيانات العملاء يتم من القائمة اختيار قواعد البيانات >>> 


04 


فاعدة بيانات العملاء . لتظهر الشاشة التالية: 


وتنقسم الي قاعدة بيانات الشركات و قاعدة بيانات مندوبي الشركات 


المستخدم الحالي Rashpetco‏ شركة رشيد للبترول | 4< | 60 
محمد مصطعي 045252919500 السابق uadi‏ 
0227067708 بحث عن 
rashpetco.com‏ 
تغيير المستخدم 
استلام أجهزة من عميل 
ال ا ...rashpetco ...+ ss EOFOTAY | o.‏ 
تسای الأجهزة داخلياً شركة س...  ...ayman96 +YOYYTVIY | +* ۴02۷06۷۸٠‏ 
سس 7 شركة محر... | ۱۲۲۱۲۷۹ء... |- ...www.moh‏ 
E í TE‏ أبكو المتحدة | ....ABCOgrp *£0۹1+71) | YEOT‏ „ 
كسا د ۹ "Z Jas | Feia |CS šu‏ 5 = 5 
معايرة أجهزة 
تسعير طلب معايرة at od‏ ده الك 
| تعيين كمفوض | السابق الأول 
| ڪڪ يسى سال 
تسجيل سداد معايرة مهندس / مروات اسامة ل w‏ مع صن 
EE‏ 5 | إظهار الكل | AS pay‏ ر رد : 
عرض شهادات لم تطبع 01009254041 CCE‏ شركة رشيد للبترول o‏ 
Alaa.shaalan@Rashpetco.com -‏ 
آصدار رقم 7.٠7.755‏ د 
L] z - || A .-‏ 
PEZE‏ 


الط ع رر ay‏ غيل جد Jas BG‏ 


من اللون الرمادي (لا به 
فى خانة 
البرنامج) و تحول زر 
بالنسبة لزر حفظ و زر إلغاء كما يظهر فى الشاشة التالية. 


YA 


IT ميكنة ععلية الععايرة تصميم مقدم بحرى / هانى محمد السيد أرناؤوط‎ dagli; 
ag 


ذهاب إلى قواعد البيانات هلف 


c‏ تعديلها) إلى اللون الأبيض (يمكن تعديلها) و أنه ظهرت قيمة 


DE‏ و زر Ged‏ للون الرمادى « و العكس 


rF 
g 


ذهاب إلى فواتد البياناك مك 


فاكس العميل 
موقع العميل 
سس بارکود العميل 


„o استلام أجهزة‎ 
we | 


wifashpetco ...4TV* VV .*Z0TOY9) a 
wayman96 *YoYYYVIY +YogYVoVA an 
+. WWw.moh = a TVYVG a 
, ww ABCOgrp +E | +011 


| تسليم الأجهزة داخليً | مجال العمل 


, ١ | الأجهزة للعميل‎ palas 


معايرة أجهزة 
نلاحظ وجود زر 


بالنسبة للمركز) all‏ 
(فى حالة أن البيانات أ 


الشاشة السايفة aid‏ تعديل GUL‏ المطلوت تعديلها ai‏ 


بيانات العميل الجديد أو الضغط على زر GUAM‏ للعودة 


بعد إضافة عميل جديد يجب طباعة تعريف العميل و ذلك باختيار العميل ثم الضغط على 


طباعة Qa lg AUS‏ , اختار الطابعة المناسبة ليقوم الحاسب بطباءة 


البطاقة ثم يقوم المستخدم بتغليفها ثم تسليمها لمندوب العميل. 


۳۹ 


بعد أضافة العميل يجب أضافة بيانات المندوب المفوض بالتعامل » و ذلك من خلال 
بالركن الأيمن السفلي لتظهر بخانة 
بالركن الأيسر السفلى لتظهر الشاشة التالية: 


معايرة أجهزة 


تسجيل سداد معايرة 


شركة سيجما للدهانات مصر 
آ/آیمن فوزك 


01220141100 


ayman962fawzy@yahoo.com 


أصدار رقم ۲.۰۶۲.۲۶ 


5-7-5-5 


يتم استيفاء البيانات ثم الضغط على زر لحفظ بيانات المندوب أو الضغط على 


gL‏ للعودة للشاشة السابقة بدون حفظ البيالات. 


يمكن تغيير العميل الحالي (أو المندوب الحالي) باستخدام مفاتيح الأسهم بالجزء الأيسر من 
الشاشة أعلى خانات البحث بالضغط على زر QO‏ يتم عرض أول عميل تم تسجيله فى 
قواعد البيانات والعكس زر BR‏ یعرض آخر عميل تم تسجيله فى قواعد البيانات بينما 
بالضغط على زر GAE‏ يتم عرض العميل الذى تم تسجيله بعد العميل الحالي فى قواعد 
البيانات و العكس بالضغط على زر السابق يتم عرض العميل الذى تم تسجيله قبل 
العميل الحالي فى قواعد البيانات. 

ملحوظة هامة : فى حالة الضغط على زر التالي عند عرض آخر عميل مسجل أو 
EES‏ عند عرض أل عميل مسجل أن Gull a gi)‏ يعمل أى قى 
لأنه فى هذة الحالة لا يوجد عميل تالي/سابق. 


ثانياً ۽ قاعدة بيانات 


we 


للدخول على قاعدة بيانات المستخدمين يتم من القائمة اختيار قواعد البيانات >>> 


a 


فاعدة بيانات المستخدمين . لتظهر الشاشة التالية: 


المستخدم الحالى EN‏ 
عمر خالد خلف 
تغيير المستخدم 
سم reda‏ 
Miu!‏ أجهزة من عميل 
[a‏ تمر... «-hatemKha‏ 
تسليم الأجهزة داخلياً ... | «-hanyarna‏ 
5 كد أول/... ahmedzizo‏ و 
تسليم الأجهزة للعميل 1 
اا عبد العاط... abdelaty‏ فنى معايرة 
اا قنى معايرة محمد مص... ...mohamed‏ | مشرف ال... 
= عريف آحم... ahmedsaid‏ مديرعملية... 
تسعير طلب معايرة حسام مح... ...hossamm_‏ فنى معايرة 
لكك أحمد النقرا... | ...ahmedeln‏ | مديرعملية... 
تسجيل سداد معايرة ...| na «..Omar_Kh‏ 
عرض شهادات لم تطبع 
آصدار رقم 7.٠7.755‏ 
FT TE‏ 5 
Pere NEEN‏ 


بالضغط على زر إضافة لأضافة مستخدم 
GA‏ من اللون الرمادي Y)‏ يمكن تعديلها) | 


زد اق ر زر ل د دد الع للدن | 


النتائج المعروضة باستخدام خاصية البحث كما 


لتظهر الشاشة السابقة ليتم تعديل البيانات ال 


بق شرحه) » ثم الضغط على زر تعديل 
وب تعديلها ثم all‏ لضغط على زر حفظ 


ةشه لكام 6 قانى محص السيد انزو 
a‏ 


ذهاب إلى قواعد البيانات هلف 


لحفظ بيانات المستخدم الجديد أو الضغط على زإر GURY‏ للعودة بدون حفظ البيانات . 


يمكن تغيير المستخدم الحالي باستخدام بالجزء الأيسر العلوى من الشاشة 
حيث بالضغط على زر ق یتم عرض أول مستخدم تم تسجيله فى قواعد البيانات و 


5١ 


العكس زر MAN‏ یعرض آخر مستخدم تم تسجيله فى قواعد البيانات بينما بالضغط على 
BS‏ يتم عرض المستخدم الذى تم تسجيله بعد المستخدم الحالي فى قواعد البيانات 


و العكس بالضغط على زر الق يتم عرض المستخدم الذى تم تسجيله قبل المستخدم 
الحالي فى قواعد البيانات. 


ملحوظة هامة : كلمة المرور تظهر على شكل نجوم و ذلك حتى لا يستطيع أى 
لكلمة المرور. 


بالسرة التق ا تمده كرس eel‏ الق Agel‏ حا دور 
فى عملية المعايرة و تنقسم إلى © مستويات من الأعلي للآدنى: 


: مشرف البرنا مج‎ ١ 


-Y‏ مديرعملية المعايرة: 
مثل المشرف عدا قاعدة بيانات طلبات المعايرة وقاعدة بيانات المستخدمين و 
قاعدة بيانات ايصالات النقدية 

-T‏ مشرف على عملية المعايرة: 
بالأضافة لما هو خارج سلطة مدير عملية المعايرة (قاعدة بيانات طلبات المعايرة 
وقاعدة بيانات المستخدمين وقاعدة بيانات ايصالات النقدية) فإن (تسعير Byles‏ 
استعراض و طباعة الشهادات) خارج سلطته. 

؛ - فنى معايرة: 
بالأضافة لما هو خارج سلطة مدير عملية المعايرة (قاعدة بيانات طلبات المعايرة 
وقاعدة بيانات المستخدمين وقاعدة بيانات ايصالات النقدية) ومشرف عملية 
المعايرة (تسعير ples‏ استعراض وطباعة الشهادات) فإن (استلام نقديةء 
الدخول على قاعدة بيانات العملاء» قواعد البيانات التكميلية» قاعدة بيانات 
الأجهزة تحت المعايرةء قاعدة بيانات الأجهزة) خارج سلطته. 

5- مدخل بيانات: 
تنحصر سلطته فى استلام الأجهزة من العملاء و تسليمها لهم أو لمستخدمين 
آخرين للبرنامج. 


يتم في قاعدة بيانات أنواع الأجهزة تحديد الصفات العامة للأجهزة المعايرة وتصنيفها مثلاً 
تحديد (الخاصية أو الخواص) التى يجب أن تعاير لهذا النوع من الأجهزة أو حدود التكلفة 
الأقصي والأدنى لتساعد القائم بعملية التسعير فى عملية المعايرة » للدخول على قاعدة 
بيانات أنواع الأجهزة يتم من القائمة اختيار قواعد البيانات >>> قاعدة بيانات 
أنواع الأجهزة e‏ لتظهر الشاشة التالية: 


ا کا اتصميم مقدم بحر / هانى محمد السيد أرناؤوط [E‏ 
|e] x‏ -= په 
ذهاب إلى قواعد البيانات ملف 
المستخدم الحالى FET‏ © | نوع je>‏ رقم 0+( © 8 
عمر خالد خلف الأخير التالى | السابق vati‏ 
خانة البحت بحث عن 
a T‏ | إظهار | 
Digital Multimeter‏ رقم الجهاز إظهار الكل | 
TE TE‏ 5 5 تكلفة 
الست رقم pul‏ اسم الجهاز القسم ie,‏ 
— الجهاز الجهاز بالأنجليزية التابع له ae‏ 
استلام أجهزة من عميل 9 من 
س 0 ...Digital Mu‏ كهرياء to‏ 
plus‏ الأجهوة داخلية Vie‏ ميجر قيا... Megger‏ كهرباء to‏ 
لس )ا Vio‏ كلامب ...ClampMe pio‏ | كهرباء to‏ 
m‏ الأجهزة iye J‏ قياس فرق... ...Underwat‏ | ميكانيكا Eo‏ 
سج ها 1Yo‏ خلاط كهر... ...ElectricB‏ ميكانيكا Yoo‏ 
Iye ee A Ere‏ صندوق م... ...Resistanc‏ | كهرياء Eo‏ 
لا 1Yo‏ مصدر تغذية | ..PowerSu‏ کھرباء Eo‏ 
as‏ +1 مغناطيس Electrical...‏ ... ميكانيكا Yoo‏ 
| سے eee‏ مک ]| 1o‏ عداد سرع... eterصTacom‏ | ميكانيكا +10 
= سداد معايرة +160 ساعة توقيت  Timer‏ ميكانيكا leer‏ 
| کک سے م مس | 100 LOAD BANK | LOAD BANK‏ كهرباء lees‏ 
slac 11+ z ismi‏ ضغط Pressure)‏ ... | ميكانيكا Yeo‏ 
عرض شهادات لم تطبع 
للحتت Yo‏ مانومتر Manometer‏ ميكانيكا ا 
We — —‏ عداد ضغط ...| ...Vaccum P‏ ميكانيكا 0 
bao‏ 7اصيلية iL‏ 
ØO‏ ارة pleo Vo p Para‏ عدادا... Pressure‏ ... | ميكانيكا Veo‏ 
Erw 8 asb,‏ 1/4 خرطوم ض... ...High Pres‏ | ميكانيكا Ase‏ 
7 1۸0 هيدرا Valve Ma‏ ... ميكانيكا Lee‏ 
طول E‏ سرعة دوران 
: لاما بلف تنفي... Relief Valve‏ ميكانيكا Yeo‏ 
أصدار رقم Ee 7.٠7.755‏ عداد قياس... Yoo‏ 


Thermom‏ ... | ميكانيكا 
1 - = ا 


و خواص 


f‏ عليهم ننتقل لقواعد البيانات التكميلية للأضافة او التعديل فيهم ist)‏ حالة 
ن بهاتين القائمتين بحاجة لذلك) وسيتم شرح كيفية القيام بذلك تفصلياً فى قواعد 


ها هذا النوع من الأجهزة ويمكن معايرتها » ولإضافة خاصية يتم النقر 
سار ها فتظهر علامة صح J‏ أمامها و لحذفها يتم النقر مرة فتختفى علامة 
xe‏ )5 خاصية واحدة أو أكثر من خاصية كما يمكن ألا يتم أختيار أى 


بالضغط على زر MBO)‏ لإضافة نوع أجيزة جديد ys hot‏ 3251313 


البيانات من اللون الرمادي Y)‏ يمكن تعديلها) إلى اللون الأبيض (يمكن تعديلها) وتحول 


ty 


زر أضافة وزر تعديل وزر مسح للون الرمادى ٠‏ والعكس بالنسبة لزر حفظ وزد 
إلغاء. 


لتعديل بيانات نوع أجهزة أو حذفه يتم اختيار الجهاز من جدول عرض نتيجة البحث 
(يمكن تقل الات المعروكبة اذام خاصية اليضة US‏ سيق كدرحه) + ثم ااا 
على زر غيل لتظهر الشاشة السابقة ليتم تعديل البيانات المطلوب تعديلها ثم ثم الضغط 


على زر Bia‏ لحفظ بيانات الجهاز الجديد أو الضغط على زر pllj‏ للعودة بدون حفظ 
البيانات. 


يمكن تغيير الجهاز الحالي باستخدام مفاتيح الأسهم بالجزء الأيسر العلوى من الشاشة حيث 
بالضغط على زر UUM‏ يتم عرض ul‏ جهاز تم تسجيله فى قواعد البيانات و العكس 
زر الأخير يعرض آخر جهاز تم تسجيله فى قواعد البيانات Lay‏ بالضغط على زر 
ltl‏ يتم عرض الجهاز الذى تم تسجيله بعد الجهاز الحالي فى قواعد البيانات و العكس 


بالضغط على زر # يتم عرض الجهاز الذى تم تسجيله قبل الجهاز الحالي فى 
قواعد البيانات. 


رابعاً : قاعدة بيانات 


أجهزة العملاء: 


يوجد في قاعدة بيانات أجهزة العملاء جميع أجهزة العملاء ومواصفاتها كالرقم المسلسل 
والنوع وملاحظات الاستلام لكى لا يضطر المستحدم لإعادة كتابة البيانات فى كل مرة 
لتساعد القائم بعملية الاستلام » وللدخول على قاعدة بيانات أجهزة العملاء يتم اختيار قائمة 
قواعد البيانات >>> قاعدة بيانات أجهزة العملاء . لتظهر شاشة بيانات 
أجهزة العملاء 


SSS 


اب إلى قواعد البيانات 


المستخدم الحالى اسكندرية للصيانة البترولية بترومنت je>‏ رقم YY‏ 9 @ 
محمد مصطعى a> g‏ 9 طباعة باركود الجهاز الحالى و قد دد 
حاری معايرته 
خانة البحت بحت عن 
CDE PENI 5 O‏ 
oe‏ 
لس اسه عميد / حاتم خاطر رقم اسم اسم نوع رقم الجهاز 
=== الجهاز العميل الجهاز الجهاز 1 
اجا Pressure Gauge‏ 1۲ اسكندرية ... ...Pressure‏ عداد bao‏ 
5 الأجهزة thag Lisi‏ شركة س... DFT‏ قياس سم... ‏ 388881 
اا VE‏ شركة س... | جهاز قياس... | عداد قياس... | TOV‏ 
1Yo E‏ أبكو المتحدة | ...Soundle‏ قياس ضوضاء| leeYeTeeY‏ 
لا m‏ أبكو المتحدة je> ...Heatstre‏ قياس... | 1+۲+۸۸¶ 
1V me‏ شركة س... DFT‏ قياس سم... | 368989 
معايرة !542 
ee‏ س ا \YA D903‏ شركة س... | بجهاز قياس... | حهاز قياس... | 307407 
ya REEE 5‏ شركة س...  Hygrometer‏ جهاز قياس... P1Q‏ 
تسعير طلب 2ر = 
لسا 3 سبتمبر ,2013 Ye‏ شركة س... 19 ...Digital‏ عداد قياس... 209230949 
eee‏ لقنا آبكو المتحدة | Clamp Me‏ كلامب W8183502 puo‏ 
ل wr‏ أبكو المتحدة ...Digital Mu‏ أفوميتر B2010263‏ 
ا 1Y‏ أبكو المتحدة Pressure‏ ... | عداد ضفط |- 
عرض شهادات لم تطبع c‏ : 7 
سس ت VE (-5:50)C°‏ أبكو المتحدة Pressure)‏ ... | عداد ضغط 
\Yo‏ أبكو المتحدة Pressure‏ ... | عدادضفط |- 
m Elecometer‏ أبكو المتحدة Inner Mic‏ ميكروميتر ... | 1/7295 
1V‏ مصنع الحر... عداد ضغط ... lac‏ ضغط Rh24658Df‏ 
الجهاز بحالة مقبولة )12 إسكندرية ... | Multimeter‏ آفوميتر - 
ا 12 شركة الخد... 36للا:ء00لا... قياس سم... | EYIN‏ 
أصدار رقم ۲.۰۶۲.۲۶ شركة الخد... ...UnderWat‏ قياس سم... 


FE سيور ا بو‎ ———— At 


زة » للأضافة او التعديل (فى حالة أن البيانات بهاتين القائمتين أو 


SM GAPTE Jas لإضافة جهاز جدبد‎ 


من اللون الرمادي (لا يمكن تعديلها) إلى اللون الأبيض (يمكن تعديلها) 


¿0 


خامسا : قواعد البيانات التكميلية: 


تعتبر قواعد البيانات التكميلية جزء هام من أجزاء المنظومة » على الرغم من بساطتها و 
تتكون من الأجزاء التالية: 


افجاوت ele‏ 
يعرض المجال أو النشاط الذى يعمل به عملاء المركز She)‏ توكيل ملاحى أو 
مصنع كيماويات أو ترسانة بحرية .......) 


¥- أنواع العملاء: 
يعرض أنواع العملاء من حيث أهميتهم للمركز ويحتوي على الأنواع التالية 
(عادي » ذهبي « dme‏ هام جداً) > يمكن التعديل أو أضافة أنواع جديدة حسب 
الرغبة. 


-Y‏ أسماء معامل الوحدة: 
يعرض أسماء المعامل القائمة بالمعايرة داخل المركز (ميكانيكاء cel S‏ روافع 
و بالونات» ومعمل الهندسة البحرية) 


-é‏ مقاييس المعايرة: 

يعرضص المقاييس المستخدمة أثناء المعايرة مثل مللى أو كيلو أو جيجا أو ميجا. 
0- أجهزة المعايرة: 

يعرض الأجهزة المستخدمة للمعايرة داخل المركز. 


ونظراً لأن طريقة التعامل معها متطابقة لذا ستم الأكتفاء بشرح واحدة منهم (مجالات 
عمل العملاء) كمثال. 


مجالات عمل العملاء: 


ذهاب إلى قواعد البيانات ملف 


المستخدم الحالى أنواع العملاء | | مجالات عمل العملاء | | أسماء معامل الوحدة | | أجهزة المعايرة | مقاييس المعايرة 
عمر خالد خلف 1 0 8 3 z‏ 1 
A S51‏ محال عمل العملاء رقم ١‏ © & 
الأخير التالى السابق ugyi‏ 
تغيير المستة نة البحت بحث عن 
———_—S‏ 3 إظهار الكل | 
استلام أجهزة من عميل a‏ 
are ü‏ العمل 
تسليم الاجهزة داخليآ gE Y‏ 
EEE‏ شركة بلا 
d 8 1 3‏ 
Y eee enue‏ توكيل ملاحى 
حر سيت = مصنع بويا 
معايرة اجهزة = = 
N = 5‏ شركة بترول 
ت ت 37 شرکه حاو 
= 3 ۸ السلامة ال 
تسجيل سداد معايرة 9 كيما 
۱ الأحهزة ال 
نض شهادات لم ت 
عرض شهادات لم تطبع 1 1 SA‏ 
1۱۲ تصنيع آثاث 
1۳ غطس 
1£ ترسانة بح 
lo‏ مصنع SI‏ 
11 خدمات ملا... 
آصدار رقم ۲.۰۶۲.۲۶ Ww 2 im a =o‏ مقاولات و ... 
ZS EZ EET er‏ كم DA‏ 
7X‏ 


لإضافة مجال عمل جديا يتم AÍ‏ 
بالأسفل 

لإختيار مجال معين abseil‏ أو حذفه يمكن Aga”‏ عليه أو الحركة بالأسهم أو 
باستخدام أسهم الحركة و نلاحظ أن السجل الذى تم أك#يإره يظهر بخلفية زرقاء و 
ليست بيضاء كباقى السجلات الأخري. 

لحذف سجل نختار السجل المطلوب حذفه ثم الضغط على 


ليظهر مجال عمل جديد 


ملحوظة هامة : بعد عمل التعديلات المطلوبة يجب الضغط bia c‏ 
تعديلات قاعدة البيانات و إلا لن سيتم اهمال التعديلات (يشمل ذلك أضافة سجلات 
جديدة أو تعديل أخري قديمة أو حذف سجلات و لا يلزم الحفظ بعد كل تعديل و 
يمكن الأكتفاء بمرة واحدة حين القيام بكافة التعديلات). 


سادسا : قاعدة بيانات الخواص المقاسة: 


تعرض الخواص التى يتم قياسها عند المعايرة مثل (فرق aga‏ تيار مستمرفولت» الضغط 
بالبار» الضغط «psi‏ درجة حرارة سيليزيس 007 


تغيير المستخدم 


استلام أجهزة من عميل 
WAVETEK | ...Voltage D‏ ... 


... WAVETEK Current الأجهزة داخلياً‎ palus 
... WAVETEK Power = = 
..Resistanc Resistance تسليم الأجهزة للعميل‎ 
... Kern PCB ... Electrical ...J 4 = 
... WAVETEK Frequency معايرة أجهزة‎ 
... WAVETEK Time = 
«Speed of r تسعير طلب معايرة‎ 

«GE Digital Pressure 

... Dry Well ...Temperat Resistance Box M تسجيل سداد معايرة‎ 


... Dry Well Humidity 

...Measurin Length 

... Stahwille Torque 
... Ron2000 ...Weight an 
... Kern PCB ...Concentra 
Hardness 

...CALIBRAT Acidity 
«NOISE ME Sound Level 
«LIGHT ME ...Light inte 


عرض شهادات لم تطبع 


آصدار رقم ۲.۰۲.۲۶ 


ENZO EE 


لإضافة خاصية pia‏ خط على 
آلقياس من اللورا الرمابج Y)‏ يمكن تعديلها) إلى اللون الأبيض (يمكن تعديلها) » بعد 
ذلك يتم ملئ خان الخاصية عربيء اسم الخاصية إنجليزي» واسم جهاز المعايرة" 
ثم الضعط Je‏ لتظهر خاصية جديدة بالأسفل. 


فنللاحظ تحول 


لإختيار خإضية معينة لتعديلها أو حذفها يمكن النقر عليها أو الحركة بالأسهم أو باستخدام 
كباقى الخواص الأخري. 
لحذف (أو تعديل) خاصية نختار الخاصية المطلوب حذفها (أو تعديلها) ثم الضغط على 


مسح رار تعديل). 


tA 


-Y‏ تسليم الأجهزة داخليا 
-Y‏ تسليم الأجهزة للعميل 

5 - معايرة أجهزة 

5- تسعير طلب معايرة 

5 - تسجيل سداد معايرة 

-Y‏ عرض شهادات لم تطبع 
-A‏ إعادة طباعة 


4- عرض بیان عمليات سداد 


وقد سبق شرح الخيارات السبعة الأولى ( راجع الجزء الثاني "الوظائف الرئيسية 


بالمنظومة" ) 


ثامنا : إعادة ieuh‏ 


يتم طباعة أي مستند خاصة بعملية معايرة سابقة (شهادة» إيصال إستلام أجهزة» عرض 
سعريء إيصال تسليم أجهزة» باركود الجهاز...إلخ) 


FrEE J| 
- ||) x 


ذهاب إلى قواعد البيانات طف 


المستخدم الحالي طلبات المعايرة 
عم رح ى خانة البحث سم العميل ~ | slab‏ الكل | 1 عيب رسي انث بحث عن التوكيلات 
] ات e TE TTT‏ ا ركو کو انتم _ مندوب العميل 
لب العميل الكلية ‏ دفعه الاستلام | oll‏ |العميل | المندوب | المندون ١‏ ام/احمد Olan;‏ : 
R828 +1/+0/Y*1A e e E‏ 8 3 م /أحمد ES Ja tt las,‏ 
er‏ طباعة عرض | حفظ ملف 
استلام أجهزة من عميل سعري عرض سعري 
الا eg‏ ا 
palas‏ الأجهزة داخلياً تسليم أجهزة | | تسليم أجهزة 
امتا i‏ 5 : طباعة باركود 
تسليم الأجهزة للعميل طلب رقم ATA‏ خاصة التوكيلات الأوروبية و الأعمال البحرية بتاريخ +١/+0/7+1/‏ بقيمة + he) WW‏ الععامرة 
E‏ عمليات المعايرة لطلب المعايرة الحالى 
ا س 5 5 1 TREE laoi ollas‏ ا م 
تسعير طلب معايرة خانة البحث رقم المعايرة a‏ إظهار الكل | 7 لا اسل Apea‏ فط cou‏ إظهار شهادات لم تطبع | 
— , . قم طلب النسخ 3 ren‏ تم ub‏ جم 
تسجيل سداد معايرة ب E plant‏ عم عسي | | المطلوبة الجهاز المعايرة ies‏ | أختيار الكل | | الغاء الكل | 
کے Wa ١ va rr] R828C1072‏ 1 — = 
عرض شهادات لم تطبع w 0 AYA VAs R828C1073‏ 0 | عا EA tee‏ 8 
ڪڪ eee n va 1 AYA qe 1 R828C1074‏ الع ي 
| طباعة إيصال | | حفظ إيصال 
تسليم أجهزة | | pelas‏ أجهزة 
طباعة با طباعة با 
: - ال ا 
i‏ 300355 معايرة رقم ۱۰۷۲ لجهاز مفتاح عزم رقم ۱۷۸ طراز 100 IRIMO‏ مسلسل الجهاز T-E-)‏ 
أصدار رقم 7.755+. 


لطباعة أو حفظ (إيصال إستلام أجهزة» عرض سعريء إيصال تسليم أجهز6 آل 


معايرة كامل (شامل جميع الأجهزة الموجودة بالطلب) ترم eads‏ عن 
في 


طلب المعايرة في ATAR‏ ثم نضغط على 


قواعد البيانات ملف 
المستخدم الحالى طلبات المعايرة 
ails‏ البحث سم العميل ~ 


اظهار عمليات المعايرة 


التوكيلات 


عمر خالد خلف خلال السنة الحالية has‏ بجت عن 
paal ]‏ التكلغة برها رتس Susi‏ ناکود كود ae! S95‏ _ مندوب العميل 
لب العميل الكلية دقعه الاستلام الطلب العميل المندوب المندوب 5 
i *1/*0/Y* ٠. ٠. į‏ حفظ إيصا 
R828 +1/+0/¥+\A ar ar T‏ 0 3 م /أحمد رمضات DSi — d E DE‏ 


حفظ ملف 


استلام أجهزة من عميل 
تسليم الأجهزة داخلياً 
٠١‏ ا 


تسليم الأجهزة للعميل 1 طلب رقم ATA‏ خاصة التوكيلات الأوروبية و الأعمال البحرية بتاريخ +١/+0/7+1/‏ بقيمة + TW‏ 


e en 
asi) عام اجيرقن]‎ 


لطياعة أو حفظ (إيصال شهادة» إيصال تسليم cB eal‏ باركود الجهاز) لعملية معايرة 
(جهاز واحدة أو عدة أجهزة) نقوم بإختيار العملية المراد طباعة أو حفظ مستند 
نم نضغط عل MESO‏ في الركن الأيسر السقلي من 


اظهار عمليات المعايرة 
خلال السنة الحالية ققط 


النسخ 
المطلوبة 


رقم 
الجهاز 


إظهار شهادات لم Gabi‏ 


تعليق 


باركود العملية أختيار | تكلغة المعايرة المعايرة 


R828C1072 
R828C1073 
R828C1074 


v 
V+ 


0 


T-E-) مسلسل الجهاز‎ IRIMO 100 مفتاح عزم رقم ۱۷۸ طراز‎ jea ۱۰۷۲ معايرة رقم‎ x 
۲.۰۲۰۲۶ أصدار رقم‎ 


ولإظهار الشهادات التي لم تطبع حتى الان نضغط على زر 
على يسار خانة البحث 


o) 


تاسعاً : عرص بیان عمليات السداد: 


تعتبر شاشة عرض عمليات السداد أداة فعالة لعرض عمليات السداد ولحساب مجموع 
دخل المركز من عمليات المعايرة مقسمة إلى نقدى وشيكات وأرشيف. 


المستخدم الحالى ‏ تاريخ الأيصال من الح 
قر خاد al‏ أحمالى السداد ايداع QNB Auw‏ | ايداع بحساب 668201 شيك | Nai‏ 
zE po‏ = 
الأيصال البنك 
..U22R817 _\NIVYA = > THEE ere‏ 


...J27R822 


استلام أجهزة من عميل AV‏ شركة الم... | + ...U27R818‏ 
شركة الخ... | + ..U22R825‏ 
تسليم الأجهزة داخلياً + 300 خالد ... شيك ... 288828لا... 


ا m‏ ا 
إجمالى عملياك السداد ٠۹٠٤١‏ جنيهاً منك 


(Ge Ewe asl pln» إل رمه الاق‎ esa انالا‎ le اماي اديه‎ 


لعرض فترة معينة یتم ANIR‏ أو تاریخ نھ 


الموجود إلى اليمين من كلمة ليظهر مستطيل به ذ 
الا span ty‏ که ایک ا Sa‏ كثاية ا چ فى ار 


أصدار رقم ۲.۰۲.۲۶ 


نلاحظ أن عمليات السداد مقسمة إللى ٤‏ أنواع هم بالترتيب : 
-١‏ عملیات ايداع بحساب QNB‏ 

EG-Bank عمليات ايداع بحساب‎ -Y 

“ان عمليات السداد lads‏ 


٤‏ - عمليات سداد نقدية 


لفترة بالنقر على المثلث 
جة الشهر نختار اليوم ليقوم 


ونلاحظ أن المنظومة تقوم hluas‏ أجمالي كل نوع |من عمليات السداد على حدة وتقوم 
بعرض أجمالى ال٤‏ أنواع فى الأسفل. ولطباعة by di‏ تفصيلي أو مختصر عن الفترة نقوم 
بالظغط على زر بالركن الايسر العلوي. 


oY 


التقرير المختصر : 
بيان بعمليات سداد المعايرة في الفترة من 2018/04/01إلي ١٠/2018/05م‏ 


| م |[ اسمالعميل- | المبلغ | التاريخ | طريقة الدفع / اسم البنك a N‏ أي a‏ 
كه صب سي للخدمات البتروليه 

a TET به‎ = e 
HHHH ea 
on Ca = 

gutar مس سير ڪڪ‎ KN 


اجمالي ما سيق 310.000 LA”‏ 05/05/2018 


= ويوجد بالركن ۱ الأيمن السفلي من اتقریر لما تم دفعه 5 
الفترة. ويوجد بالركن الأيسر من التقريرء خانة تعرج الذي سدد تكلفة 
عملية المعايرة» وخانة أخرى بها رقم 


يقوم التقرير المختصر بعرض معلومات مختصرة عن ما تم دفعة خلال الفترة (بدون أي 
تفا صيل عن الأجهزة التي تم معايرتها) 


oy 


السبت, ه مايو, ۲۰۱۸ بيان بعمليات سداد المعايرة في الفترة من ٤/۲۰۱۸‏ ۰۱/۰إلى a MINNA‏ صفحة رقم 1 من 4 
طلب 81745 بتاريخ: شركه صب سي للخدمات البتروليه م عمرو مصطفي النحاس LYE | M‏ الا 
PPRT‏ وه 5 U22R817P189M500‏ 
تمدف 500 بتاريخ 2018-04-10 )4-:1616729 T T E‏ 
معايرةرقم .اسم الجهاز نوع الجهاز التكلفة gad‏ الرقمالتسلسلىي ١‏ 
Bathycorrmeter 1,026‏ جهاز قياس سمك الواح الزنك 500 - BUCKLEYS N1‏ 
طلب )8228 بتاريخ: شركة DEVCO Sis‏ ا/عبد الوهاب رزق RAL HÎ‏ الا 
5909 کا 7 U27R822P186M950‏ 
تم دف 950 بتاريخ 2018-04-22 رقم:56610 E TTT EET NNN‏ 
معايرةرقم اسم الجهاز نوع الجهاز التكلفة إلمدي ‏ الرقمالتسلسلى 2 المصنع 
Mechanical Level Indicator 1,03:‏ ميزان مياه ميكانيكي 200 - ELORA N4‏ 
Coating Thickness Gauge 1,036‏ قياس سمك الدهان 350 - 150808020 LASER LINER‏ 
Steel angel 1,037‏ زاوية صلب 200 - STANLEY N1‏ 
welding gauge 1,038‏ منقلة ميكانيكية 200 - HEDO N2‏ 
طلب )8188 بتاريخ: شركة المشروعات البترولية بتروجيت Petrojet‏ الفرع الشمالي أ/محمد ple‏ خضري | A‏ اناما ةلالا 
U27R818P187M2500 7 we A‏ 
تم دف 2500 بتاريخ 2018-04-23 رقم:466093 LEL TIL IFT ILI‏ 
معايرةرقم .اسم الجهاز نوع الجهاز التكلفة gal‏ الرقمالتسلسلي 2 Lado‏ 
Torque Wrench 1,027‏ مفتاح عزم 900 Hi-Force 79118350105 300-1000 N.M‏ 
Torque Wrench 1,028‏ مفتاح عزم 500 Hi-Force C123075 80-400 N.M‏ 
Torque Wrench 1,029‏ مفتاح عزم 500 Hi-Force C123071 80-400 N.M‏ 
Torque Wrench 1,030‏ مفتاح عزم 200 Hi-Force H121479 5-50 N.M‏ 
Torque Wrench 1,031‏ مفتاح عزم 400 KING TONY 1708621487 60-340 N.M‏ 
طلب 8258 بتاريخ: شركة الخدمات الملاحية و البترولية ماريدايف maridive‏ مهندس علال معروف HIN‏ 
> ف -ء 8 'U22R825P189M360‏ 
تم دف 360 بتاريخ 2018-04-28 رقم: 347992 ا اناالا ااانا LET TT TT‏ 
معايرةرقم اسمالجهاز نوع الجهاز التكلفة gaal‏ الرقمالتسلسلىي 2 المصنع 
Guage Block 1,053‏ قالب قياس 120 N7 6 PICES‏ - 
Guage Block 1,054‏ قالب قياس 180 N8 9 PICES‏ - 
Guage Block 1,055‏ قالب قياس 60 N9 3 PICES‏ - 
طلب )8284 بتاريخ: التوكيلات الأوروبية و الأعمال البحرية 
تمدف 630 بتاريخ2018-05-01 
معايرة رقم .اسم الجهاز نوع الجهاز 
1,072 مفتاح عزم piia‏ عزم 
Pressure Gauge 1,073‏ عداد ضغط GS, Polamd‏ 
ELECTRONIC CRANE SCALE 1,074‏ ميزان ELECTRO Cl GSE1018¥7 upto 300 Kg‏ 


اجمالى_العمليات بالتقرير : 4940 
يقوم التقرير التفصيلي بعرض أتفاصيل الأجهزة التي ت 
المعايرة. المدى» الرقم التسلسلي/ والشركة المصنعة 


ويوجد بالركن الأيسر العلوي أمن كل طلب 


se کل‎ fone ويرجد‎ a a 


أعلى رقم الشيك : 


الذي تم الدفع به ويوجد 


ويوجد في أسفل التقرير لما تم دفعة خلال الفترة. 


تم بحمد الله و توفيقه 


og 


